وصول وقدمنصندوق النعد الدوك ) 
ساس 


عفان يثرا - وصمل وفد من صندوق النقد الدولي في واشتطن يرئاسة 
الدكتور عبد الشكور شعلان رنيس ذائرة الشوق الاوسط بي الصندوق الى 
عمان امس وذلك ضلمن' جولة يقوم بها في المنطقة تشمل كلا من الكويت 
وممر والاردن. , 

ويذكر ان. اليدف من هذه الزيارة هو مقابلة عدد من الاردت 
اصحاب الكفاءات العالية من حملة الدكتوراه وغيرها في مجال الاقت 





والمال والنقود للعمل في صندوق النقد الدولي وذلك ضمن خطته بالراوية 
الى زيادة عدد المونافين العرب العاملين في الصندوق بما يتناسيا تجيجم 
مساهمات الدول. العربية فيه. 3 


ْ 








سبي ائقرة - يترا - قال جلالة الملك 
ش الحسين ان 'لكل من الجمهورية 
التركية والمملكة ' الاردتية الهاشمية 
:دورا مهما تقوم به في المنطقة على 
::صعيد ارساء صرح السلام الاقليصص 


على اسس الحق والعدل والشرعية 


حفل العشاء الذي اقامه فخامة السيد 
كنعان ايقرينت رئيس الجمهورية 
التركية والسيدة شيناي غيرفيت 
تكريما لجلالته وجلالة الملكة تور مساء 
أمس عن تقديره لدعم تركيا المستمر 
للجهود الميذولة لايجاد حل عادل 
ودائم لمشكلة الشعب الفلسطيني 
والنزا ع العربي الاسرائيلي من من خلال 











بغداد ‏ بترا ابادت القوات 
المسلحة العراقية في قاطع الفيلق الاول 
شمال العراق ما يقارب من اربعين 
فوجا ايرانيا زجتها ايران في تعرضها 
الاخير الذي استهدف قاطع الفيلق 
الاول. 

وقال بيان عسكزي عراقي صادر 
عن القيادة العامة للقوات المسلحة هذا 
طفن - امن - ان قوات 
الجمهوري قوات بغداد تمكنت بعد 
معركة حامية الوطيس من تحرير 
الرواقم الحاكمة في الاراضي العراقية 
وآيادة ما يقارب من ا قوجا من 


المعقلم قامس بدقن أحِيمان المرجوم. 
احمد حيدر شكري في المقابن الملكية 
ظهر اليوم السبت بعد الصلاة عليه |. 
بمسجد مديئة ‏ الحسين. الطنية ' 


وسيتم تشيبع الجثمان الطاهر من 









|٠--‏ مدينة الحسين -الطبية: :الى المقاير الافواج التي زجتها ايران في المعركة. 
...| الملكية بدلا من عقبرة ام الجيران واضاف ان القوات العراقية التي 
. كما ورد في الصحف .يوم أمس. البقية ص ٠١‏ 


١ الجرسن‎ . 


مؤتمر دولي للسلام يستتد 
الشرعية الدولية وألى ار 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتي 
والانسحاب الاسرائيلي الكامل من 
كافة الاراضي العربية المحظة عام 
67 ابما قيها حدينة القدس 
الشريف. 

ونوه جلالته بالجهود التي تبدلها 








لندن - رويتر.- ذكر راديو طهران 
إن إيران حذرت ألولايات المتحدة 
امش .هن 1 


فيها واشنطن ستريق تهرأ من الدماء 
في العالم بأكمله. 
وقال رئيس مجلس الشورى 


الاسلامي. اليرلان الايراني علي اكبر 
هاشمي رقستجاني في خطبة صلاة 
الجمعة في جامعة طهران ان ايران 
مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة في 


:| لتحريك العلاقات المجمّدة بين سورييا ؤإميركا 


ل يجان اقرع على الأسد العودة 
ي والترز يزور دمشق لتطييع العلاقات 


الرئيس رونالد ريغان بعث يرسالة الى 


1 واشنطن - (. فا. ب - ذكرت 
محطة 3 الرئيس السوري حافظ الاسد اقترح 


زيارة الحسين لتركيا تأكيد على دورها 
وعلاقاتنا المميرة 
زبارة جلالة الملك الخسين والملكة نور لتركيا الصديقة 
. ولقاؤهما بسيادة الرئيس التركي كنعان ايقرن تحسد عمق 
العلاقات التاريخية والحضارية والاقتصادية والثقافية التي 
تربط بين البلدين الصديقين وتدفع بهذه العلاقات باتجاه 
التطور والتماء. 
أن للاردن ؤتركيا الكثير من وجهات النظر المتطابقة 
والمتشابهة في العديد من القضايا الهامة والساخنة التي تمس 
منطقة الشرق الاوسط كلها ومن هنا جاء تأكيد جلالة الملك 
الحسين على الدور الهام الذي تقوم يه الصديقة تركيا فق دعمها 
للجهود المبذولة لايجاد حل“ :عاذل ‏ ودائم لمشكلة الشعب 
الفلسطيتي والتراع العريي الإسرائيي وضرورة أن بستئد 
هذ!؛ الحل الى الشرعية الدولبة والى الاعتراف بالحقوق 
المشروعة للشعحب الفلسطيتي والانسحاب الاسراثيلي إلكامل 
من كاقة الاراضي العربية المحتلة عام 1971 بما فيها مدينة 
القدس الشيريف... وذلك من خلالمؤتمر دو يللسلام يعمل على 
تنفيذ الاجماع. الدولي الصادى بهذا الشأن... 
كما ان الاردن يشعر بانضرر على الصعيد القومي من 
استمرار الحرب العراقية الايرانية وتشاطره تركيا شعورها 
بالضرر من استمرار هذه الحرب على الصعيد الاقليمي 
باعتبارها بلدا جارا للدولتين الاسلاميتين المتحاريتين وباعتبار 
جهدها ضبروريا لوقف نزيف هذه الحرب التي تواصل ايران 
اشعالها ف حين استجاب العراق المقتدر لكل مساعي السلام 
ودس بلكلاون اي اللوضل لتسودة سلمية علدلة تفط خاوق 
الطرقين... ١‏ . 
أن الحرب العراقية الايرانية لا تصيب منطقة الخليج ولا 
تضرب حركة الملاحة الدولية فيها وتهدد طرقها وناقلاتها فقط 
بل ان خض اشتعالها وتفجرها .بهدد منطقة الشرق الاوسط 
كلها ويلحق قررا كييرا! معصالج الحديد من دول الخال 
ودبجعل المنطقة .دؤرة صراع وتفجر دولدين.- 
كما ان _استمرار هذه . الحرب يستنرقف طاقات اليلدين 
لامي ويعرضها للضعف. 





































البقية ص ١؟‏ 







ا 


فيها العودة الى اجراء حوار على 
مستوى عال بين البلدين. 
واوضحت شبكة اي. بي. سي. نقلا ” 
عن مصادر ديلوماسية أن الرئيس !! 
ريقان اقترح في هذه الرسالة ان يوقد 
في يادىء الامر إلى دمشق مبعوثا 
اميركيا خاصا ليناقش مع السلطات 
السورية عملية تطبيع العلاقات وهو 
الامر الذي وافق عليه الرئيس الاسكد. 
وذكرت محطة ايه بي. سي ان 
البيت الابيض قرر ان يشير في رسالته 
إلى دمشق موصضوع الصحفي 
الامريكي تشارلز جلاس المختطف في 
الاسبوع الماضي في لينان ويطالب قيها 
السلطات السورية بالتعاون لاطلاق 
سراح الرهائن الامريكيين. 
كما ذكرت صحيفة ذيويورك تايمز 
تقلا عن مسؤول اميركي أن فيرنون 
اليقية ص *.١‏ 





اكت ضيه وحدات الحو جود 





ن أي اراقة دماء تتسيب ' 





م 0 اليم 


1 


إستارشديدمد المتبا هررق 7ت 


تركيا الصديقة من اجل وقف نزيقف 


الدماء والاقتتال بين الجارين المسلمين 
العراق وايران مشيرا الى ان العراق 
قد استجاب الى كل مسعى يهدف 
للسلام والتهصل الى تسوية سلمية 
عادلة تحفظ حقوق الطرقين المشروعة. 

وفيما يل تكن" كلمة ‏ خِلالِة للك 
الحسين.. 





ونسب الراديو الذي تلتقط. هيئة 
الاذاعة البزيطانية يثة الى رفقستجاتى 
قوله اذا حدث واراقت امريكا نقطة دم 
واحدة في. الخليج قسينساب تهر من 

الدماء في العالم 
واضاف قوله واذا حدث ولجآت 
امريكا الى هذه المقامرة الخطرة واذا 
حدث واندلعت حرب في الخليج 
اليقية ص ٠١‏ 


ا 


وايران 


وناشد المجلس في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في باريس الى 
ايقاف الحرب والدخول في مفاوضات سلعية بين العراق وايران من اجل 
التوصل الى حل يستند الى الاحترام المتيادل لسيادة البلدين وسلامة 
اراضيهما وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية. 

واعرب المجلس أيضا عن قلقه العميق لاستمرار هذه الحرب التي 








20 





| اماس نتف ينك لمومكويطالي ' 
بالأجماع بوقئ حرب الخليج . 


باريس ‏ و. 1. ع. دعا المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 
العاحل للحرب العراقية الايرانية وناشد المجتمع الدولي بكافة هينلته الى 
العمل يكافة السبل من احل احلال السلام الشامل والعادل بين العراق 


م 


.النذ3101 - الشاكللذة ,1572 :ملا ,1987 3101/58 27 ,لالط طنا1م5 بلاططدم 15185 هففكد - لخ 1كاذد 


ا يرن ينرسي بعفد مؤتمر :وي لسلا : ف المتملقية 


فخامة الرئيس الجليل كنعان ايقرن 
السيدة الفاضلة شيناي غيرقيت 
أيها السيدات والسادة ‏ 

انه لمن دواعي سروري البالغ 
وجودي معكم هذا المساء وتشاركني 
الملكة تور والوقد الاردتي المراقق 
الاعراب عن آخر مشاعر الشكر 








عمان - الشعب - 


يفتتح الدكتور زيد حدزة وزير 
الصحة اليوم في فندق اليلازا 


الاجتماع الاستشاري الاقليمي 
لمكاقحة الملاريا الذي تنظمه وزارة 
الصحة بالتعلون مع منظمة الصحة 
العالمية. 

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء 
من منظمة الصحة العالمبة وخبراء 
من جنيف واختصاصيون من 
العراق وافغانستان والياكستان 
وسوريا والسودان والصومال 
فصر 

وبهدف الاجتماع لدراسسة 
النكسات التي تواجه دول العالم 
التي . ينتشر فيها مرض الحلاريا 
وخاصة وجود مناعة عند بعض 
السلالات للبعوض الناقل للمبيدات 
الحشرية والمناعة التي ظهرت 
للعلاجات المستعملة حاليا وتقديم 
الدراسات والابحاث التي اجريت 
مؤخر” بهذا الخقصوص. 

5 د 2 
فالدهايم يلتقي رئيس 
رهبانية مالطة 

روما ١أ.‏ ف. ب. استقيل رئيس 
رهبانية مالطة امس الرئيس 
النمساوي كورت قالدهايم وتبلغ 
مساحة هذه الرهيانية بضعة مكتارات 
وتقع في قلب روما. 

بعد انجلو دي موجانا كولونيا 45 
سنة ثاني رئيس دولة يستقبل الرئيس 
النمساوي ع عقب لقائه مع قداسة البابا 







ل ل 


بن 


الى الوقف 


ا 


0 


مبر:غزةجخزء من انض اسرائل ! 
37 نس وارداى مفاوضات السَلام 


القاهرة - موسكو ‏ رويتر- واع 
نددت مصر والاتحاد السوقييتي 
يشدة أمس يتصريحات اسدق شامير 
رئيس الوزراء الاسرائيلي التي قال 





قيها امس الاول ان قطاء عرة المحتل 
جزء من ارض اسرائيل قير قابل 
للتفاوض في اي محادتات سلام مع 
العرب- 

ووصف د . يطرس بطرس غالي وزير 
الدولة المصرىي للشؤون الخارجيه 
امس هذه التصريحات يأتها تهديد 
للسلام. 

وقال مثل هذه التصريحات تهدد 
السلام في الشرق الاوسط وتخالف 


روح الاتفاقيات التي أبرمت بين مصر 


واسرائيل. 
وقال د. غالي: غزة ارض فلسطين 
وجزء من الوطن الفلسطيني وستيقى 


ا 9 





ارقام هوائقف 

وكالة الائباء الاردنية 

عمان - الشعب ‏ ياشرت وكالة 
الانياء الاردنية اعمالها في المبنى 
الحجديد إعتبارا دن صباح اأمس. 

ويذكر أن ارقام هوائف الوكالة 
/52 355 4 
0 


3266© 
0 
حالة الطقس 
يكون الجو لطيفا ودرجات 
الحرارة دون معدلها العام بقليل. 


وتكون الرياح شمالية غربية 
معتدلة السرعة 






















جود 





الاول في واشنطن ان 


واضافت هذه المصادر 


وتقول واشنطن ان ايران 


د 













3هجمة عنصريية حاقدة 


عر تك كب اده مات 
الصواريخ ساكوورم بمضييق شرمز 


واشنطن -1. ق. ب. ‏ اكدت مصادر وثيقة الصلة بالبنتاغون امس 
ايران ابطأت اعمال يتاه قواعد لمنمات صوارية 
سيلكوورم وان طهران تأخذ على محمل الجد التهديدات الامريكية يشن 
هجوم اذا استخدمت هذه الصواريخ. 

ان لدي السلطات الايرانية مجموعة كبيرة من 
التهديدات وانها ريما تكون قد امرت باختطاف الصحفي الامريكي 
تشارلز جلاس: في الاسبوع الماضي في لبنان. 
تلقت ما بين 53و 





<٠‏ صاروخا ارض /جو 


البقيه ص ٠_1:‏ 
00 





1 
أ 
ا 
| 








إحراق 7 منازلعرسَّة ىْضبواج تل ابيب 


تل ابيب - رويتر - ذكرت 
السلطات الاسرائيلية امس ان عربيين 
من عرب الارض المحتلة عام 1558 
اصييا يجراح خطيرة عندما هاجمهم 
يهود في ضاحية رامات أميدار في تل 
أبيب الليلة قبل الماضية واحرقوا 
متزلهما. 

وقد اشعل اليهود النار الليلة قبل 
الماضية في ثلاثة منازل يقطنها 


المواطتون العرب في تل ابيب. واكد 
سكان رمات أميدار ألتي يسكتها 
العمال انهم سيستعرون بمطاردة 


العرب ومنعهم من السكن فناك. 
وقال سكان يهود في المنطقة رفضوا 

الاقصاح عن هويتهم أننا سنستمر قي 

مطاردة العرب حتى يترك آخر عربي 


الحي. 


مداد العمن الحلويل. 


.. بالختيصحل | 


الماءع! 


حرطا .ا جين .و للد ج701 ندا لا علا لل لالس سل ا نا 





يتفوق الماء في جسم الانسان على شتى المواد الاخرى بزيادة كبيرة.. 
ويشكل فوق كرتنا الارضية ل 
عصيرها.. ماء. وكذلك الخضر وات التي تمتليء بهذه المادة العظيمة. 
الماء اذن ميزان الحيات لكل حيات. . وهي والهواء عرضة للتلوث ١‏ 3 
ذراد نحن, بقدر ما تقوله الاجهزة الدقيقة وترسم تفاصيله الد 
يبقى ان الماء السليم صمام الجسم السليم . والهواء النخليف النقى 


موجوداتها.. وتعطينا الفواكه 









(ابن الشيكيد| 


م ا الفمق لبان 
الموات الدولية تحذرمن اعتداءات مايه 


بيروت - و. 1. ع. - هاجم رجال 
المقاومة الوطنية الليئانية امس موقعا 


مشتركا لقوات الاحتلال الصهيوني 
وميليشيات. .التميل ' انطوان” “الحد 
بجذوب لبتان 


ولم تتوفر في الحال معلومات عن 
الخسائر التى لحقت بهذه القوات. 

وذكرّت” الانباك ان موتهية العدى 
الصهيون ‏ فتجة أثيزاتها .عق :كر 
وبلدات كفرا وياطر والتلال المحيطة 
ببلدة حاريسي واسفر 
اضانة: :القدين “من المتازن ابامتران 


القصف عن 


##ى ا سن 


بيري زينتصل 


مادية جسيمة. 

وتزايد حجم الحشود الاسرائيلية 
في الشريط الحدودي المحتل بجنوب 
لبنان خلال الفترة القصيرة الماضية 
بشكل ملفت للانتباه ومثير للقلق حول 
وجود نوايا اسراتيلية للقيام بعدوان 
عسكري واسع خارج الشريط المحتل. 

وذكر مراسل وكالة الانباء القطرية 
نقلا عن محصادر سياسية وامنية ان 
حجم قوات المدى داخل القطاعين 
الشرقي والاوسط بلغ خلال الاسابيع 
الاريعة الماضمية عدة كتائي من المتماة 


فيل مغادريته ياريس !لخ سويسمال 


ينص لمن السؤول به حيال المؤمرالدوى 


الميكانيكية والمدرعات واليتد 
والقوات الخاصة بالإضاد: 
لمكافحة الارهاب وال 
المسائدة المباشر 














حجم افراد القوات المتراجدة احاليا 
بحوالي ١١‏ الف جندي 
وقالت المصادر 


الدولية حنم 








وتدِعو ؤت ريدريل تحضره الدول الغربية بيه فقط 


قضيتان ا 0 
امن الدولة 


الكويتية اليوم 

الكويت - و.1.ع - تعقد محكبة 
أمن الدولة الكويتية اليوم جلستين 
تنظر في الاولى عقضية التجمير واتلاق 
المراقق العامة والاعتداء على رجال 
الامن والمتهم فيها تمانية اشخاص. 

وتنظر المحكمة في الجلسة الاخرى 
بقضية طبه وتوزيع متشورات ممنوعه 
ترم بان تقريض النف المباسية في 
الكويت والمتهم قيها تمانية اأشخاص 

هذا وستعقد المحكمة جلستها اليوم 
برئاسة المستشار محمد عبد الحى 
البناي رئيس محكمة امن 
وعحموية الستكان امن طاص كل 





الدولة 


والقاضي سعد عبد الكريم الصف 


ويحضور ممثل عن نيابة امن 
وامية ينس التحكية 











باريس - وكالات - اختتم شمعون 
بيريز وزير الخارجية الاسرائيلية 
امس زيارته التي استغرقت 48؟ ساعة 
لباريس في ثاني مرحلة من جولته 
الاوروبية التي استهدفت 0 
مواقف الدول الغربية من المؤتمر 
الدوي للسلام في الشرق الاوسط 
عضية اللقاء السوفيتي الامريكي حول 
الشرق ‏ الاوشطه 
وذكر مصدر دبلوماسي اسرائيلي ان 
بيريز غادر باريس يعد ظهر امسن 
متوجها الى سويسرا في زيارة خاصة 
قبل أن يتوجه صيباح غد الاحد الى 
الماتيا الغربية. 
وتستيدف هذه الجولة التى بدات 
بلندن الحصول على تاييد الدول 
الازرويية اللقطرت: ,عفك: «مقيله “في 
الحصول عل موافقة حكومة الائتلاف 
على مشروع المؤتمر الدولي. 
البقية ص ١؟‏ 





0 - عمابات نم عوبس جد 


اضايهة جندي اسرائيني 
خلال اد لاختطافه 





اسرائيلي مساء ادس باحسابة حنداي 
اسزائى تجروح أخلال حاولا 
لاختطاقك من قبل ائئنين من 
المواطتين العرب في عدينة ناتانيا 
على الساحل الفلسكليتي 

وقلل راديو العدو الصييوني في 
بث التقط هنا ان الحند 
الاسرائيلي تمكن هن الهيرب 
قاعدة عسكرية قريبة عن المنطقة. * 








واشار الراديو إلى ان قوات 
اسرائيلية كبيرت اقامت حواجز على 
الطشرق وبدات عملية تبقيط 


واسعة النطاق غير ان الفربيين 
تمكنا من الافلات من هذا الحخار 

























































































قراءة في تصريح 
حول انتهاء مشكلة المناه 


منطوق الخير الذي ورد يوم.امس على لسان 
المهتدس محمد صائح الكيلاني رئيس سلطة المنادء افاد: 









1 ... تمت معالجة مشكلة المياد في بعض احياء 
العاصيمة. 
ب - ..١‏ ان موضوع اللون والطعم الذي ظهر في المباه 
كان شغل سلطة المباه الشاغل خلال الابام الماضية» 
عن . استطيع ان أؤكد أن هذه المتبكلة قذ فتهت وان 
المياه اصبحت عادية نظيفة ولا بوجد ما يدعو للقلق:. 
نيدآ من حيث انتهى هذا الخير المخضرح الذي صار 
علامة من العلامات الدالة على انك اذا اعطيت الخيز 
لخبازه فلن يأكل نصفه. . ولن يأكل منه شيئا. 
واذا كان لا يوجد بعد هذا التصريح مما يدعو للقلقء 
فان ها كان قبله كان يدعو للقلق. 
فقد جعل الله من الماء كل شيء حي والماء الذي قصده 
رب العالمين. هو الماء النقي النظيف القراح الذي لا لون 
له ولا طعم ولا رائحة. 
لنا على .ابو صالح» ان يفسرلنا ما الذي حدث ولماذا. 
وماذا جرى. او اتخذ من اجراءات. كي بظل الامر في اطار 
«لا بوجحد ما مدعو للقلق». 
واذا كان علينا ان ندقق في كلمات التصريح. فان اول 
ما نسجله هو ان المياه لم تكن عادية. ولم تكن نظيفة 
اليس هذا هو منطوق تطبيق قانون المخالفة؟ 
اننا نريد عنبا واننا ترجو للناطور دوام 
العافية والبقظة لكننا لن نقمع الاسئلة التي تلح في 
دواخلنا عن الاسباب والنتائج بالرغم من عودة 
الاطمئنان وزوال دواعي القلق. 
واتكاء على التصريح - الفقره ١‏ فاننا نسال: هل مأ 
تزال مشكلة المياه قائمة بلا معالجة في بعض احياء 
العاصمة؟ 
فقد جاء ان المشكلة عولجت في (بعض) احداء العاصمة 
وكلمة بعض تعني من "ا - ؟ اجياء فقط. 
نختم على صحة الفقرة (ب) من التصريح ونثق بها 
فليس يعقل ان يظهر اللون والطعم في المياه ولا يكون 
هذا الموضوع مدعاة لشغل السلطة الشاغل طبلة مده 
المشكلة. 5 


ان حصول الري العام على الاجوبة الوافية: فيه 1 
شفاء . وما دمنا قد اعتدنا كقاغدة على ان طعم الدواء مر ١‏ 


الا للاطفال ‏ فاننا نقبل هذه الحقيقة ونتتاول دواء 
بطعم العلقم. طلبا للشفاء في حين ان مطابختا تحتوي 
على مرطيان عسل. لكنه لا يفيد 

ودالاضافة للشفاءء قفان في حصول الرأي العام على 


الاجوبة الوافية اطفاء لكثير من الاجتهادات وطرح 
الاحتمالات وحتى الاشاعات. 





اي ا ا ني 


محمد داودنه 


م م له 00ظ 


حال بشرائكك 


كرأ نقسنهس مرق الرردفته 
السحب ؟//9/81/17١‏ 





نعل نعن حاحتها الى اسدداج عروض لل 























كتب محرر الشؤون المحلية: 

الخبر الذي نشزته «الشعبء قبل بضصعة ايام يجدد لدى المراقب 
اهتماما كبيرا في المشكلة الزراعية التي الحقت انتكاسات متتالية بالغالبية 
العظمى من المزارعين وبالقطاع الزراعني عامة. 

يقول الخير ان عددا من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب رفعوا مذكرة 
الى السيد رئيس الوزراء يناشدونه قيها العمل على حل مشكلات المزارعين 
المتفاقمة وبشكل خاص موضوع الديون المتراكمة عليهمء ولعلهما ميادرة 
طيبة ان يلتفت الى هذا الموضوع اعضماء مجلس الامة: ولاجمل من هذه 
«اللفتةء هو متابعتها الى أن تخرج بقرار سياسي 

لقد وصل حهم الديون المتراكمة على المزارعين لمؤسسات“ الاقراض 

الرسمية فقط جوالي «؟5» مليون دينار عدا الديون المستحقة لشركات 
القطاع الخاصء وهي في اي حال لا تقل عن عشرة ملايين دينار!؟ والذي 
اوصل الديون الى هذا الحجمء هى عدم القدرة على السداد بسيب ازمة 
التسويق الزراعي التي غالبا ما كانت تضطر المزارع الى دقع اجرة نقل 
انتاجه الزراعي 0 السوق من :جيبه القارغ» بعد ان يتسلم فاتورة بيع 
بضاعته مكتويا عليها «العوض بوجه الكريم», والحديث عن ازمة 
التسويق واسع ومتداخل. لكن المزارع لا يتحمل هذه المسؤولية» فما هو 
مطلوب مته من جهد وعناء وصبر يقدمه على خير وجه. وهو لا يوّمن 
باليلس رغم كل الاحياطات. 


وخلال السنتين الماضيتين حظي موضوع ديون المزارعين فضلا عن 
ازمة التسويق باهتمام يالع من قبل الفعاليات المعنية بالقطاع الزراعي 
ومن قبل الصحافة واصبح هناك حاجة ملحة لمحالجتهاء لكي ييدأ 








المزارعون ضفنخة. جديدة من' الععل والأتتاج “بحماس وققة :+ 
ولا شك ان'مرداهذا الاهتمام. وجود ظروف موضوعية: ادث 
هذه الديون وعدم القدرة على سدادها. وتحمل الجهات المقرشنة عتنؤولية 


أساسية في دلقم حيث لم يكن هناك تميق بينها وأخذ يعين الاعبا' 


القدرة على السداد لدى المقترض. 
لقد اشار السيد زيد الرقاعي رئيس الؤزراء في معرض 'تعقيية”ء 





مداخلات بعض التواب خلال نقاش اثاره اقرار مشروع:قانون مؤسبسة 
اثناء الدورة العادية الخاضية لمجلش الامة الى موضنوغ. .. 


التسويق الزراعي 


ديون المزارعين... وقال دان هناك دراسة تجريها الحكوفة.تهدف الى 


توحيد همديوتنة المزارعين يجهة وأحدة» بدلا من بقائها موزعة بين مؤٌستسة” . 
الافراض الزراعيء والمنظمة التعاوتية واتحاد. المزارعين مما يشقت . 


المديتين ويعمق أزمتهم 





وقبل بضعة اشهر رفعت المنظمة التعاونية مذكرة الى السَيْدٌ يس ف 
الوزراء تشرح فيها ازمة المديونية. وضعؤيات التسديد.. وتقترح المذكرة * 


اعادة جدول الديون على قترة طويلة بدون فوائد. 


ان وجع الديون يلاحق المزارع في حقله. وفي متزله 5300 1 
النهار والليل. ويتعكس هذه الوجع على حياة اسرته بالكامل...ومعالجة ٠.‏ 


هذه الازمة لا يبعد عن سياق معالجة ازمة ديون المجالس المحلية 


والشركات. المساهمة العامة التى كلفت الخزيتة ملايين غير .قليلة: * 


إنذا تقد أن الحل المعقول هى جدولة هذه الديون على فترة تتراوح 
بين 1٠١(‏ 60) سنة ويلا قوائد لكي لا تستمر في التناسل: وتزياد 
صعوية التسديد: وبالتالي يخسر هذا القطاع عددا كبيرا من المنتجين 
الحقيقيين! 


ال ام 0 






“الميتد ليقولو! مهام أ 
وق أ المحافظات والالوية. .. 
موب يعمل 0 الوظفون عن تنقيخ 1 
ٍ وفعائيات ق مناطتهم تؤدي ف مجعم ا 

المالية والدعم ٠‏ المالي للصندوق ونشر الوعى 3 




























: همان . ا يشاك الاردن: في اننال التذوة الوا 

' البطالة في "الزيف:تعقد. في الغاصنمة: الهندية يوم الاثئين القا 

المنظنة ' الأقرواسيوية .للأتعاش: الريفي والحكومة:' الهند 

٠‏ وؤقال المهندس"اديب. برقان .المفتش: العام فأ ونارة :ال ذوز 
الذ: .سيمتن الاردق التدوة اد خلال قتزة 5 : 

1 ا ايام تحديد ١‏ .البطالة 5 والشيل الكفيلة بجعالبجتها وتيا 
الخيرات: بين الدول اللشاركة اضافة أن الاطلاع “على تجارب. الذول' 
مغالية. النطالة. في اريف أخبافة آلى ذيارات. ميدانية للإطلاع 
.. الهند ' للبطالة ف _ريفهاِ 

وقال انه سيقدم ورقة عمل اردنية خلا الندوة” يُستعرضن عن لأخلاليا 

||. في الاردن بشكل عام وتتهارب الاردت” ف معالجتها من خلال خططة ‏ 
الخمسية. 

,هذا" وا المفخدس يرقان عمان ٠:‏ إليوم لهذه الغاية. 


حملة لتوعية: الراغيين: . 







































تعليمات واسس الامتحان المهنى للمحامين المتدر بين 


امتحان سفبيواهر تكرير ب واخضاع البحوت للمناقشة 


عمان - الشعب - أصدر مجلممر 
نقابة المحامين تعليمات جديدة لتتظيم 
وتطوير مهنة المحاماة في الاردن 

وقد نصت التعليمات الجديدة على 
شترورة ' العتيان المصاني: التدرب 
لامتحان تحريري وشقوي اضافة 
لخضوع بحثه للمناقشة والتحليا 
الموضوعي ‏ 


بالاضافة الى تحديد موسمين لقبول 
طلبات التسجيل في الثقاية, المهسم 
الاول وييد! من ١ل/ة‏ وحتى ١ك/ة‏ 
وتقبل طلبات المتقدمين في هذا الموسم 


من الاسبوع الاول من شهر تشرين 
اول والموسم الثاني بيدأ قبول الطليات 


في مطلع شهر تشرين اول ولغاية 55 


من شهر اذار من كل عام وتقبل طلبات 
المتقدمين في هذا الموسم في الاسيوع 
الاول من شهر تتسنان. 


وذّلك 0 الحامي 8 
من الاستقادة من, برامج.. التدويبُ * 
السنوية المخصوص عليها في نظام 
المحامين المتدربين وقد اكدت مصادر 
نقابة المحامين بان هذه التعليمات لا 
تشمل كل من كان متدريا قبل 
“5 وقد جاء في التعليمات 
الجديدة عدد من النصوص على التحو 
التالي: 


القيد في سجل المحامين المتدربين 


طلبات القيد في سجل المحامين 
المتدريين التي تقدم للنقابة خلال 
الفترة من ١‏ نيسان وحتى ٠١‏ ايلول 
من كل عام والتي تكون مستكملة 
للشرائط في نهاية هذه الفترة: يصدر 
مجلس التقابة قراره بتسجيل مقدميها 


ف سجل المحامين المتدريين خلال- 


الاسبوع الاول من شهر تشرين اول 
من العام نقسه. وطلبات القيد التي 
تقدم للتقابة خلال القترة من ١‏ تشرين 
اول حتى ١‏ اذار من كل عام والتي 
تكون مستكملة للشرائط في نهاية هذه 
القترة يصدر مجلس النقابة قراره 


يتسجيل مقدميها في سول المحامين 
المتدربين في خلال الاسيوع الاول من 
شهر نيسان اللاحق. 

ننظيم شروط وواجيات التدريب 


يكون اثبات استمرار تمدع المتدرب 
يشرط الاقامة الدائمة الفعلية في 


حإليا 2141 


اتا أثاائة لأغراض 


عد هه ره نعاردنية : 


| كادي مسكرومر 


5 صككراسي ديد 5 ا 


0 بترزويريها با موار اعدزء , الحعغور الى عاتب رارج المطاعم 
انه 2 باع سكم - مقابلالبري إلعام لللشسة 1 
ماح له 
المقابله رهبا موا طهر العام 
السير موموىء يري مايلزه الساطة 
ا حاديه عش رمبباحيا والمابعة مسما را 














المملكة الاردنية الهاشمية بان يثيت 
المتدرب اسمه وتوقيعه مرة على الاقل 


كل شهر في سجل يعد لذلك في مقر ' 


النقاية اى لدى لجانها الفرعية اى 
معتمديها. 

يكون اثبات دوام المتدرب على 
التدريب في مكتب استاذه المنخضوص 
عليه في الفقرة (أ) من المادة (1) 
والمادة (7) من النظام الداختى 
للمحامين المتدربين يموجب شهادة 
يحصل عليها المتدرب من .استاذه كل 
شهر مضموتها ان المتدرب ما زال 
مداوماء يقوم المتدرب يتسليمها في مقر 
النقابة او للجنتها الفرعية اى معتمدها 
عند حضوره للتوقيع على السجل المبين 
ويصادق عليه من معتمد النقابة. 

يكون اثيات حضور المتدرب لاكير 
عدد ممكن من جلسات المحاكم 
المنصوص عليه في المادة (4) من 


النظام الداخلي للمحامين المتدربين عن 


.._طريق اثيات تردد المتدرب على للحاكم 


وذلك بان يثبت اسمه وتوقيعه والتاريخ 

:في سجل مغذ لهذا :الغرض في غرقة 
المحامين في مينى المحكمة ويصادق 
عليه من معتمد التقاية. 


التثبت من الجدارة والكفاءة 


يتحقق مجلس النقابة ويتثبت من 


جدارة وكفامءة المحامين المتدربين 
بالطريقتين التاليتين: من خلال اجراء 
امتحان مهتى: 


حيث تعقد النقابة امتحانا مهنيا 
(شقويا وكتابيا) للمحامين المتدربين 
الذين يكونون ممن اكملوا وفقا لشروط 
واحكام التدريب وتعليمات المجلس 
سنة ونصف السنة من التدريب قاكثر 
بتاريخ اجراء الامتحان. 


يعقد هذا الامتحان: مرتين في 
السنة, الاولى في الاسبوع الثاني من 
شهر نيسان والثانية في الاسيوع 
الثاني من شهر تشرين الاقل. 

القواعد والاسس الخاصة يهذا 
الامتحان بشقيه الكتابي .والشفوي 
مثيتة في الملحق (1) مع هذه التعليمات 
الذي يعتبر جزءا لا يتجزا منها. 

من خلال تقييم البحث ومناقشته 
وذلك بان توصي اللجنة الخاصة 
بالتدريب دون غيرها يصلاحية او عدم 
صلاحية اي بحث يتقدم به اي محام 
متدرب للمناقشة؛ وفي حال توصيتها 











يعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى 
المحامي المتدرب مقدم البحث ان 
يراعي التوجيهات التي تصدرها 
اللجنة. 


لا ينقل, اسم الميجامي المتدرب تمق : 
ن آى سجل 


سيل" المحامين المتدر. 
المحامين ' الاساتدة ١1ل‏ اذا اجتاق: 
الامتحان المهني” بشقيه بشقيه الكتابي 
والشفوي واحتاز مناقشة البحثء 
وذلك كله وفق القواعد. والاسس 
الملحقة بهذه التعليمات: ويعد اعتماد 
مجلس النقابة لنتائج الامتحان ونتيجة 
المناقشة. 

ويسدكئتى من تطبيق جميع “هذه 
التعليمات هن كان محاميا متدريا 
بتاريخ صدورها. 





قواعد واسس الامتحان المهني 
للمحامين المتذريين 


تتولى شؤون الامتحان: وتشرف 
عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من 
ثلاثة محامين اساتذة أو من قاض 
واثنين من المحامين الاساتذة. يتم 
اختيارها من قبل مجلس التقابة قيل 
اجراء الامتحان في كل مرة. 

يكون, موضوع الامتحان الكتابيي 
والشقوي في نطاق النهاج الذي تضحه 
لجنة التدريب. 

يكون للامتحان علامة كلية (-ه 
درجة) يخصص متها (55) درجة 
للامتحان الكتابي و (55؟) درجة 
للامتحان الشقوي 

لا يعتير محتازا للامتخان الا من 
حصل على (15) درجة على الاقل في 


الشركة الحاك: الفجا عات السديكة ' 
مصنع الزيوت النباقتة ‏ الزرقاء 


تخلن عن طرة إنتاجها ف الامنواق وجطافة إنتاجة تك 


حاجة المملكة . م طن 


نيوميتدا. 
جاكواصنات القياميمة الاردية حسي ارق الوا صنات 
لستورد. 


العائيةوياسعارتنا فسا 


الاسعار لاستيلك الحكريم ماركة 6018 لأناك 


صاق » فى 15100 
وف اممدث امساليب 









تقو 6 






:آلا أذا 0 "3 لدزجة على ال : 


أسعار سامح 0 0 . 


والتحليل 


الامتحان 01 و )١١(‏ درجة على 
الاقل ف الامتحان الشفوي.. 

تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج 
الامتحان الى مجلس التقاية وتعتبر. 
: النتائج نهائية يعذ اعتمادها من 


. مجلسن النقابة. 


قواعد “واس مناقشة 
وتقييمه ّ 
يقدم المحامي المتدري بحثه قيل 
ستة أشهر من اتتهاء فترة تدزييه. ٠.‏ تتم 
مناقشة البحث.من قبل لجنة مؤلفة من 
تلاثة محامين اساتذة. اى' من قاض 
واثنين من المحامين الاساتذة: يختارها 
مجلس النقابة. 
على الياحث ان يعرض. بحثه عرضا 
شفويا. 
يكون للبحث ومناقشته علامة كلية 
(00 درجة) موزعة بالتساوئي على 
عناصر خمسة هي: اسلوب البلحث في 
الكتاية.. عرض الباخث للبحث: لغة 


البحث 





من العلامة الكلية. 
تقدم لجنة المناقشة تقريرا بالنتي جة - 
لمجلس النقابة وتعتبر النتيجة نهائية 


: بعد اعتمادها من' المجلين. 





محاضرة حول 0 


النووي .في الشسرق' 
الأوسط ٠‏ . 

عمان هسه الشعب - ضمن 

محاضرات وامسيات المنتدى الشنهري 

لمؤسمنة عبدالحميد شؤنان يلقي 

إللواء المتقاعد /ريوسف: كوش 


محاضزة استراتيجية بعنوان: 


«الخيار النووي في الشرق'.الاوسطه + 


وذلك بقاعة المركز العلمي الثقافي 
بالمؤ ة في الساغة السادسة من 
هساء يوم السبت 1341/4/97 





: وفاة طفلة يسيب 
سقوطها عن سطح متزل 


عمان - الشعب' توفيت الطفلة ' |. 
:فجر محمد هلال من اريد اثن سنقوطها: 


عد بطع مازلا والق ا 


08 


يقوم خطباء المسانجدا والائمة. والؤعاظ بتوعية المواظتين: الراغيين 


الات هد سيعرقنون انقنسهم. للعقويات التضؤمن عليها في قائون الزر 





باداع فريضة الحج .. 


عمان' - ذترا -: طلبت 'وزارة الاوقاف. والشؤون واللقدسا 
الاسلامية. من مديرياتها في مختلف محافظات والوية.المملكة. ان 





ناداء فريضة :الحج لهذا العام ايموضعات مد مناسك ك لجع من خلال 
خطب" الجمعة' والدزوس” الدينية. 3 


“من جهة أخرى- سيراقق الججاج الاردثيين :+ فريق” من :الوا 
والمرشدين لتسؤيل: اداء المناسنك على الحجاج. ١‏ 


العقبة'- الشتعب ا عدد من 2000110 ا 0 اليد 


٠‏ الدول العربية يمثلون كل :هن. محر 'وتونس ولبنان واليمن وعمان والسر 
بزيارة “امسن الاولللحطة العلؤم البخزنة: في' العقبة حيث اطلعوا عل نشاه 
وامكاناتها .قي مجال: علوم البحانة : 


.حملة جمع, الأعشاب الجافة 


اتبدآ غدا في العيدلي. ؤزهران:. 


عمان ن الشعبا ب.ذكر 0 العدوان:منتاعد امتحافظ :العاد 
0 ص حملة التخلصض من :.الاعشاب :الجافة. والثي. تؤدي” الى فذ 





ع - قرا اكدت ماين 


النمط الزراعي من ن مؤادعي الاغوان ومحافظة الكزك: هو الخامس :عتثير من ال 





رقالت المصادرٌ ان المتخلفية عن تقديم ! 
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اثمرت الخيرة التعليمية:!!! 
الحكم على الابن الراسب: بالسحل»!!! 


الرجل الذي .سحلء ابته البالغ اربعة عشر عاما 
عجره على الاسفلت مريوطا من رجليه يحيل خلقف 
سيارته, فشوه رأسه ووجهه. ووصل به الى شفى الموت 
ف منطقة حي نزال قبل ثلاثة ايام ... قال الزملاء الذين 


'رأوه يفعل فعلته في وضح النهار وعلى قارعة الطريق 


وبين مثات المارة. انه كان يفي بوعد قطعه على نفسه «ان 
رسب > آبنه في اي هادة من المواد الدراسية 
«قسيسحطله. !!! : 


' بعض المارة هجموا على الرجل القاعل واوققوا 
تصرقة وحلوا قدمي الطفل ونقلوه الى المستشفى وسط 
تهديد ألاب وصمت الولد الذي لم يرد ان دتحدث عن 
فعلة ابوه حرقا واحدا في حين راحت عيونه تسكب 
الدموع وجسده ينشج بالبكاء الصامت . ّ 
الرجل كان واحدا من الذين ركبوا «العملية 
التعليمية,ء واسرجوها بالجهل . واعتاشوا منها ,77 
سنةء فخرجوا اجبالا وصنعوا تقوسا وبثوا قيما 
وافكارا .. ولم يكن العمل الفاشي الذي ارتكيه الاب 
حصيلة للفهم الخاطىء للتعليم بعد 710 سنة بل ايضا 
جاء بعد حصوله على اللساتسر ف الحقوق!!! 
تصوروا معلما له من الخيرة 717 سنة. درس الحقوق 
ونال شهادة فيها يفعل هذه الجريمة «.. 


ان هذه الجريمة ليست اول جريمة من هذا النوع 
ولن نكون الاخيرة, فلقد وقع قيل ثلاث سنوات في اريد 
حادثة مروعة عندما قام طبيب في ملعب كرة قدم يحمل 
«موس حلاقة. بالهجوم على مشجعي فريق كان هو 
يشجع الفريق الخصم, فاصاب اكثر من واحد منهم 
بجروح خطرة ونسي انه طبيب!! 

مثل هذه الحوادث تعكس القرق الكبير والفجوة 
الواسعة بين ما نتعلمه وما نفعله, وبين ما نغني فيه 
العمر من علم او مهنة او وظيفة دون أن يصيب عملنا 
قناعاتنا او وجداننا أو دِرّجر سلوكنا ويطوعه ويغيره!!! 


٠. 





كما يعكس هذا العمل افلاس بعفرجوانب الفلسفة 
التعليمية وبؤسها لدى قطاع غير معروف العدد ممن 
ينتمي اليهم هذا المعلم. 

هذه الحادثة التي تأتي دليلا وشاهدا على ان التعليم 
والشهادات والخيرة لا قيمة لها اذا لم تقترن بهدفية 
وفلسفة واضحة واذا لم ترتيط بقيم ايجابية تنعكس في 
الاتحاهات ومن خلال السلوك. 


ملذا لم يقطع الرجل المتعلم الحقوقي على نفسه غير 
هذا العهد. الذي (سحل مه ابنه؟؟ وكاذا لم يقطع هو او 


. غيره همن نجح ابناؤهم وعودا وعهودا. كان ينظفوا 


شارعا او يغرسنوا اشجاراء او 'يمسحوا امية يعض 


المواطنين, او يتبرعوا لجمعية او.مدرسة او مستشفى!!!_ 


لماذا تاخذ الوعود والعهود عندنا هذا الشكل 
الانتقامي الفاشي ولا تاخذ شكلا ايجابيا نافعا:؟ 

اي عقلية تعليمية يمكن ان تتفتق عَنها هذه العملية 
الارهابية. واي ثقاقة صبت في راس الرجل حتى غدا 
بهذه القسوة؟؟ 

أي مادة تاريخية كان يقرأ؟ ومن أي فترة؟ هل كان 
الرجل يتتلمذ على مذكرات «موسيليني» أم كان يحفظ 
قصة ,«كفاحي» لهتلر فاراد أن يمارسها على مستواه. 

من أين: تعلم «السحلء : تخرج ف 
قا لسحل.ه وهو تربوي متخرج في 

أي ظلام يخيم على فكره. واي تخلف يعشعش في 
صدره.ء واي عنجهية شريته وتركت عليه «مسهاء 
وسلوكها؟ 

لنعد نبحث عن سيرة المعلم المجرم وعن ملف 
السنوات التي زادت على ربع قرن امضاها بين المقاعد 
والاجسام الطريه والعقول الغضة قريما ترك فيها 


. وعليها كثيرا من التشويه والاتحراف والضرر. 


من يعوّض المؤسسة التربوية التعليمية طوال ريع 


.. قرن عما لحق بالالاف من الطلاب الذين درسهم هذا 


المعلم والذين اصبح بعضهم الان رجالا وربما مسؤولين 
من صرر وفساد. 
كم معلم آخر على شاكله .ساخل اينهء هذا ما زال 


1 '. يقبع داخل حصون العملية التعليمية واروقتها؟؟ 


وكيف يمكن الاستدلال عليهم. وبأي أسلوب؟ 

ما هي نوع التصائح التي كان يطلقها؟ 

وما هي طبيعة التوجيهات التي كان يقدمها؟ وما هي 
المادة التي كان يدرسها؟ وما هو الاسلوب الذي كان 
ياخذن به في تقويم الطلاب وتحصيلهم:: 
لو كانت العملية التعليمية واضحة المعالم مشدودة 
الاجزاء «والبراغي» متناسقة تبدا من اسناب وتنتهي 
باهداف. سليمة معافاة. متنقسة تتقسا طبيعيا. لها قلب 
يخفق, ورئتين سالكتين. تنمو وتتكاثر دون عدوى 
واصابات, لما مكنت مثل هذا الرجل. ان يعكس عنها 
حالة هجدتة, وقساد! كبيراء ولما مكنته ان يعتاش على 
اوردتها ربع قرن من الزمن» دون ان تكشقه وتطرده. 
وتعقم نفسها عن الاصابة يامثاله. 5 

هذه حادثة كاشفة. ومؤشر مفيد لمتخذي القرار 
التريوى لبدء حملة التفتيش عن العناصر الشبيهة 
داخل اروقة التعليم وي تلاقيف خلاياه قبل ان نقول ميا 
ساق الله على زمن تعليم البيضة والرغيف»!!! 
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وزير الصحة يترأس اجتماعا لاصعاب 
وصدراء المستشفيحات والمختبسرات الطبية الخاصة 


عمان ‏ الشعب - عقد اجتماع 
برئاسة الدكتور زيد حمزة وزير 
الصحة في قاعة الصحة في معهد المهن 
الطبية المساعدة حضيره أصحاب 
المستشفيات الخاصة. 
واصحاب المختيرات الطبية الخاصة. 
حيث اوضح لهم السيد الوزير المعنى 
المقصود من المادة الخاصة بالاجور 
لتظام المستشقيات الخاصة وتظام 
المختيرات والتي تقتضي بان يكون 
التعامل بالنسبة للاجور والاسعار 
واضحا ومعروقا للمواطتين من المرقى 
والمراجعين ومن الاطباء كذلك. ويتص 
النظام على ان كل مستشفى يتقيد 
بالاجور التي يقررها وتوافق عليها 
الوزارة ويعرضها في مكان بارز في 
مكتب الاستقبال في المستشفى وكذلك 
ليضمنها في تشرة يوزعها على كل 
مريض يدخل المستشقى وعلى الاطباء 
الذين يحولون المرضى للمستشفى. 
وتحتوي هذه أثلائحة بشكل تفصيو 
اجور الغرف اي الاقامة وغرقة 
العمليات والولادة وياقي الخدمات 
الاخرى بحيث يكون معروقا سلقا 
مقدار هذه الاجورء ويذلك لا يقاجا 
المواطن بها بعد الدخول أو. يعد 
الخروج وكذلك تكون هذه الاجور 
مسجلة في وزارة الصحة كمرجع 
للخلافات اوالشكاوي وقد روعي في 


ومدراء 








مهرجان جرش السادس سيأخد ابعادا ثقافية وفنية جديدة 


عمان - يترا - قال السيد مشيل 
حمارنة وكيل وزارة الاعلام المدير 
العام لمهرجان جرش السادس للثقاقة 
والقنون ان مهرجان جرش لهذ! العام 
الذي سيبدا في الثامن من شهر تموز 
المقيل سيأخد يعدا ثقافيا وحضاريا 
أاوسع واشمل من مجرد استقطاب 
القعاليات المهمة على الساحات المحلية 
والعربية والدولية. 

واضاف في حديث نشرته جريدة 


الانياء الكويتية الصادرة امس الاول إن 


أدارة المهرجان ستعمل على ان يكون 
المهرجان السادس لجرش محطة 
أنطلاق للفعاليات التى تكون خاصة 
بمهرجان جرش ليتم تسويقها فيما 





عمان - من محمد الملكلوي... 


اعلن الدكتور ممدوح العيادي نقيب الاطباء عن فوز الدكتور فاروق 
الخطيب رئيسا تجمعية أطباء الاطقال الاردنيين بعد حصوله على (4؟) 
صوتا مقابل )١7(‏ صوتا حصل عليها مناقسة الدكتور مهدي ايو الذهب 
على مقعد الرئيس وعضوية الدكتور سمير فاعوري (7) صوتا وليد عواد 
(5؟) موسى الزغول (54) عايدة متكو (7؟) عبد القادر شمايكة (11) 
صوتا. وتعادل كل من الدكتور سالم الحياري والدكتور عاطف البواب 
بواقع (54؟) صوتا ونظرا للاقدمية ققد تم تزكية الدكتور عاطف البواب 
ولم يحالف الحظ يذلك الدكتور سالم الحياري والدكتور احمد الشناق 
الذي حصل كل منهما على (14) صوتا واعتبرا عضوي احتياط. 

وكانت الهيئّة العمومية للجمعية قد عقدت اجتماعا قيل ذلك يرئاسة 
الدكتور' حسن فرعون يحضور نقيب الاطباء واقرت خلاله التقريرين, 
الاداري والمالي والموازنة العامة للجمعية 

وتجدر الاشارة الى أن (54) طبييا من اصل )١54(‏ طبييا اعضاء 
الهيئة العامة قد شاركوا في الانتخابات نظرا لان )١١١(‏ اعضاء لم 
يسددوا الرسوم والتزاماتهم للجمعية. 


وعد معد ع وفيا م ل 


ترتيبات استقبا 
المحتلة في الشونة الجنوببية 


الاغوار الوسطى ‏ الشعب - 
تراس السيد هاشم الواكد متصرف 
لواء الشونة الجنوبية امس الاول 
اجتماعا حضره السادة رئيس يلدية 
الشونة الجنوبية ورئيس شربطة لواء 
الشونة الجنوبية ومدير ادارة الدقاع 
المدنىي في محاقظة اليلقاء ومدير 
الاوقاف في المحاقظة ومندويون عن 
مديريات الصحة والاشغال والتموين 
في محاقظة البلقاء ومسؤول مياه 
الشونة الجنوبية ومدير توزيع كهرياء 
الاغوار ورئيس مصلحة زراعة الاغوار 
الوسطى جرى خلاله متاقشة 
واستعراض الترتبيات والاستعدادات 
والواجيات المطلوية من قبل هده 
الاجهزة لاستقيال حجاج عرب الارض 
المحتلة لعام 4غ اعتيارا من ١7‏ تموز 
القادع في مدينة الحجاج في بلدة 
الشونة الجنوبية لتوقير وسائل الراحة 

وكان السيد الواكد واعضاء اللجتة 
قد قاموا بجولة ميداتية في المدينة 
لدراسة الخدمات الواجب توقيرها 
فيها وتضمنت هذه الواحجيات توقير 
قريق صحي من قيل مديرية صحة 
محافظة البلقاء ف موقع المدينة بصورة 


مستمرة اعتيارا من صياح الثالث - 


عشر من تموز ولغابة السادس عثى 
مته ومن صياح ٠١‏ اب ولقاية مساء 
منه عند لباب الحجاج من الديار 
المقدبنة". وتكليق. #مددرية” أوقاف 
محاقظة البلقاء يضرورة توقير وسائل 
السلامة العامة في مديتة الحجاج 
اعتبارا عن ا تموز لتوقير وسائل 


الراحة والسلامة العامة المخطقة 
والطلب من رئيس بلدية الشونة 


الجتوبية العمل على توقير صهريج 


مياه صالحة للشرب تتواجد قي موققع 


- #طباء الاطفال الاردنيين 





ل حجاج نلسطين 





هذه القوائم الاعتدال برغم التفاوت في 
الاجور بين مستشفى واخرء بحيث 


تتاح : الفرصة للطبيت. المحؤل. اق 
المواطن ان يختار المستشقى اى 


الدرجة التي يقيم فيهاء وعلى ذلك فان 
وزارة الصحة تنيه المواطنين عند 
مراجعتهم للمستشقيات الخاصة ان. 
يطلعوا على نشرة الاجور. ويالطيع قان 
المستشفى يقدمها لهم دون ان 
يطلبوها وهذا الامر ينطبق أيضا على 
المختيرات الطبية الخاصة بالنسية 
الاجور جميع القحوصات التي تجري 
فيها بحيث تعرف اجور حميع 
القحوص مسبقا قبل اجراتها. وسيتم 


مشيل حمارنه 





المدن الاردئية والعواصم 


بعد الى 
العربية والعالمية. 
واشار الى ان ما يميز مهرجان هذا 


ع 





المدينة 
صباح يوم الاتنين ؟1 تموز ولغاية 
مساء ٠١‏ تموز ومن صياح 321-5١‏ 
اب اضافة الى توفير سيارة لتقل 
النقايّات والتخلص منها بطريقة 
صحية وتكليف مصلحة زراعة الاغوار 
الوسطى العمل على رش المتطقة 
بالمبيدات الحشرية خلال هدة اقامة 
الحجاج في المدينة بالتعاون مع مديرية 
أوقاق محافظة البلقاء. 

كما تضمتت أجراءات حجاج عرب 


بصورة دائمة اعتيارا من 


الارض المحظة لعام 4غ تكليف 
مسؤول مياه الشرب في الشونة 
الجنوبية توفير مصدر مائّي للمدينة 


بنصورة دائمة اعتيار! 
الحجاج المدينة وصيانة الطريق 
المؤدي الى موقع مدينة الحجاج في 
بلدة الشونة الجنوبية من قيل اجهزة 
مديرية اشغال محاقظة اليلقاء والطلبي 
من مديرية ادارة دفاع مدنى محسافظة 
البلقاه تأمين سيارة دفاع مدني في 
موقع المديئة بشكل دائم خلال فترة 
اقامة واياب الحجاج. 

ومن المقرر وصول دقعات حجاج 
الارض المحتلة حسب اليرتامج التالي 

القافلة الآولى ١*‏ تمئوز 

القافلة الثانية ١5‏ تموز 


القاقلة الثالثة ١5‏ تمون 
القافلة الرابعة ١7‏ تمون 


أما قاقلة حجاج قطاع غزة فمن 
المقرر وصولها يوم ١‏ تموز 0 
وسيغادر هؤلاء الحجاج المدينة إلى 
الاراهي 'الترئية. | المخلة + كنت 


الترتيب التالي. : تم 170 . ص 
القافلة الاولى ٠١‏ أب ب 


القافلة الثاتية ١١‏ اب 


القاقلة التالتة ١‏ أب 
القافلة الرابعة 1١*‏ أب 


-.باليه- موسكو وغيرها من الفعاليات. 
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طلية كلية الحصن 





اربد ‏ الشبعب ‏ يرعى الدكتور | 
ناصر الدين الاسد وزير التعليم العالي 





مساء الخميس القادم على مسرجح 
الكلية. 
وقد بلغ عدد الخريجين من هذا 


القوج -8” طاليا من عشرة و 
تخصصات تدرس في المعهد. 
























وقد اتخذت ادارة المعهد كافة 
التدريبات والاستعدادات اللازمة 
لاجراء حفل التخريج. كما وجيت 
الدعوة لاولياء امور الطلبة وعدد من 
0 المسؤولين في المحافظة لحضور حفل 

العمل بهذه الاجور اعتيارا من يداية 
شهر تموزء علما بان هذا القرار لا ] 
يتضمن اجور الاطباء لان اجور 
الاطباء يعود امرها لنقابة الاطياء. 
وف نهاية الاجتماع شكر السيد 
الوزير جميع اصحاب ومدراء 
المستشفيات الخاصة والمختبرات 
الطبية الخاصة على تعاوتهم وتمنى أن 8 
يكون النظام الجديد حاقرًا لهم على 
المنافسة في تقديم اقضل الخدمات 
للمواطتين باقل الاجور الممكنة. وكذلك ‏ 
تشجيعهم على تطوير وتحسين | 
مستشفياتهم ومختيراتهم 


عمان ‏ الشبعب ‏ طلب السيد و 
يوسف حمدان الجير وزير الشؤون 
البلدية والقروية والبيئة من المجالس 
المحلية عدم استملاك الاراضي | 
الاضمن الحاجة الفعلية والابئية وعند 
توفر المخصصات المالية الكافية ومن 
اللجوء 


وحضر | مواردها الذاتية دون 
الاجتماع عدد كيير من المسؤولين في 8 للاقتراض الا في حالات الضرورة 
وزارة الصحة. القصوى. 





التي تعاني من اوضاع مالية متردية 
عدم اللجوء للاقتراض خلال فترة 
الامهال الناجمة عن جدولة قروضها 
كما جاء في قرار مجلس الوزراء في 
نهاية اذار الماضى والذبى سمه 
بجدولتها لمدة ١5‏ عاما وأعطاء فترة 
امهال لمدة سنتين للمجالس القروية 
ديون البلديات لمدة ٠١‏ 
سنوات مع فترة امهال لمدة سنتين. 


العام التوجه الجاد في اعماله وقعالياته 
والمتمثل في مجموعة من الاعمال أ 
الثقاقية والقتية الكييرة الهادفة 
واهمها مسرحية يعنوان مصيباح علاء ا 
الدين ماخوذة من حكايات الف لبلة 
وليلة ومسرحية شقائق التعمان لدريد [ 
لحام ومحمد الماغوط بالاضاقة الى 
مسرحية محلية استعراضية مميزة ] 
بعنوان «منديل الشحاذ ابو القضول» 
للفنان الاردني زهير النوباني اضافة | 








وجدولة 





محاضرة حول 
العربية الكبرى 


اربد - الشنعب ‏ يلقي الدكتور علي | 
محافظة رئيس جامعة مؤتة محاضرة 









للعديد من الاعمال القنية الجادة ل[ 


7 حول الثورة العربية الكبرى واثرها 
“اداه تكلا واجالي لاي لد ).ور م ا 


لحود وسلوى قطريب وايمان اليحر ل 


1 1 بحد ‏ وذلك في الساعة الحادية عشرة من | 
درويش وفرقة باليه لندن سيتي وفرقة 


صباح غد الاحد في مركز النشاط ‏ 


“وقال السيد حمارتة ان ادارة 
المهرجان بدات بالتعاون مع الملكية. آ 
الاردنية حملة اعلامية مبكرة من اجل 
تسويق المهرجان في العواصم العربية 
والعالمية. 


شفهقنا بالسفثر. 
| واليوم ءمعالتطورالسريع 
| الذي شهرته وشتهدد 
١‏ بلاديتا ا لشاسعة: 
ضل ١‏ هذا 1 مارلء 
رخيرا لسفرمن خلدل 
| شحة اخطوطاطوبة 
| السربيق السمودبة 


الجر هاتف 1537771 


المسعات : 


حفل تخريج طلبة معيد الحصن للمين |[ © 
الهندسية الذي يقام في الخامسة من )| 


بشأن استملاك الاراضي | ' 


ف على تنفيذ مشروع ايصال المياه من 
| بلدة بلعما الى قرى الزنية ‏ الخرية 
ف( السمراء والمزرعة في محافظة المفرق. 


واكد السيد الجبر على المجالس | 3 










النورة | | 










ااا 
بشايئٌ ا مللت جسادي 





له« سوه هو مين ممصي امموج د اح ومح حرج د 
4 


د. الاسد يرعى تخريج | : 


أضتارا تسسأ بس 
مجحم الخريشة 


اجيز السيد مجحم الخريشة محافظ البلقاء لمدة ١١‏ يدما 
اعتيارا من اليوم السبت وسيقوم السيد عبدالجليم العواد ثاب 
المحاقظ باعمال السيد المحافظ طيلة فترة اجازته. 


ذل. سشفودل محمؤود 
اجير الدكتور سعود محمود مدر التريية والتعليم لمحافظظة اليلقاء 
لمدة أسبوعين اعتيار من اليوم. 
احمد القصير 
اجيز المدير الفنى في مديرية تربية البلقاء السك احمد القسم 
لذة أسيوع, 
سالم الحياري 
اجيز السيد سالم الحياري رتيس ديوان مديرية التربية 
والتعليم لمحاقظة اليلقاء لمدة اسيوعين. 
العميد محمد على العساف 
عاد الى عمان العميد محمد على العساف بعد مشاركت. 
التدريبية التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ايصال المياه الى قرى ف المفرق 


المقرق - بترا - يجري العمل حاليا ١‏ وتشتمل اعمال 
5 سيزود الفي نسمة بمياه الشرب على 
تمديد ستة كيلومترات من انابيب المياه 
وتركيب محطات ضبخ للمياد 




















ب جياه ديصت مدي ب اليب سرقداك هيه يربة ويلِيه ذا تكفانات 
علميع وراية موده . : تح 

عد كباللت متّعدة تسمل + ب 00 

ه الثمافت الاسلاميسّ ٠‏ اللق تت الاتجليزيِيّ 

والنشاطالحصر ٠ه‏ اللمش الف تسم 
الحاسوب «الكمبيوشء ٠‏ النشاط التتاشنت 

والنشاص الاججاعى © النشاط الرباطكيت 

8 النشاطالموسيمهى 

للناريئبهاجة 200 

طشرفَة روضت ولمحلبمات وه .أ معلمين من لضا" لمتخصصات 

علىالراغبين تحدم للمدارس يوميامن الساع ةا تناه صباحًا 
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الشانية بعد الضلهس 


الماسالمريية 














ضاي التي -سسرويغالرواضة -املاك 
البنك مسري للااك . 
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السعصودبة بي 


اطنطوط اطوبة المرسة السعودبة عصو قىأباتا ! 
تراثنا مستمر 
































العبادي يترأس اجتماعا للجنة التنظيم 
اللوانية 




















المفرق ‏ الشعب ‏ ترأس السيد 
فايز العبادي محافظ المفرق يوم 
الخميس الماضي اجتماعا للجنة 
التنظيم اللوائية يحضور اعضباء 
اللجنة وذ:".ت اللجنة خلال الاجتماع 
في اجراء التعديلات على المخططات | 
الهيكلية لمدينة المقرق وقرى منشية 
بني حسن وبلعما ورحاب بتي حسن 
وروضة يسمة والسويلمة وعين بني 
حسن والختاصري. 3 5 

ورفضت اللجنة خلال الاجتماع طلب تحويل منطقة سكنية من مدينة 
المفرق الى منطقة تجارية ووافقتعلى المخطط الاضافي للحي الشرقي لبلدة 
بلعما. 

سلامة عامة 

المفرق ‏ الشعب تعقد لجنه السلامة العامة في المحافظة يوم غد 
الاحد اجتماعا برئّاسة السيد قاين العبادي محافظ المفرق. 

وستبحث اللجنة خلال الاجتماع امور الصحة والسلامة العامة في 
كافة انحاء المحافظة والتأكيد على توفر الشروط الصحية والنظافة في 
المحلات التجارية. 


مدعوون لراجعة مديرية تربية المحافظة 


المفرق ‏ الشعب - يطلب السيد قاسم ابو عين مدير تربية المحافظة 

من المعلمين التالية اسماؤهم مراجعة المحافظة صباح يوم يعد غد الاثنين 
لاستلام جداول التاخبين للانتخايات النيابية والتي تم تنظيمها لاعادة 
نسخها بالتعاون مع اعضاء اللجان المخصصة لهذه الغاية بعد ان تم 
حذف الاسماء المعترض عليهم ولا يجوز التخلف عن الحضور: 

عبد الجواد سالم يوسف. عصلان المساعيدء محمد العظمات, عزام 
المساعيد. خالد دوجان؛ قؤاد سهاونة؛ احمد سلامة» علي الشويرء فوزي 
جرارء موبى المقلح. محمد الدويري؛ علي حسن محمد. حسن عبد الفتاح» 
اف احمد, محمد غازي, محمد شواقفة, علي الدلكيء ابراهيم خوالدة, 
قاسم الناجي, حسين سليمان, مجاهد اسماعيل, عبد الحسبان» ابراهيم 
الدول. عطا الله فلاح» . عيسى شبيل. محمود المبيضينء ايوب ياسين: اكرم 
نويصر. محمد خلف؛ محمد عيده,ء هاني الزعبي , عبد الرحمن سالم فلاح , 
نايف سليم؛ سالم علي» . كامل خزاعلة, محمد الشايب. مشعل الشبيل: 
يوسف بتي يونس» محمد الشاعرء قضل الله جداد. 


محاضرة 


المفرق ‏ الشعب القى الدكتور مؤمن الحديدي رئيس قسم الطب 
الشرعي في مستشفى البشير محاضرة في مجمع النقابات المهنية في المفرق 
يعنوان "دور الطبيب الشرعي في المراكز الصحية والمستشفيات”. 

وتطرق الدكتور الحديدي في محاضرته الى كيفية قيام الطبيب في 
المستشقى او المركز الصحي بكتاية تقرير الطب الشرعي كما تطرق الى 
العلاقة ما بين مهتتى الطب والقانون. 

وحضر اللحاضرة مدير صحة المحافظة ومساعده ومساعد مدير 
شرطتها وعدد من الاطباء العاملين في المحافظة وعدد من المواطنين. 






تكمتعاعلم 
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فسمعا 


09 اوعتتطيا8 


اناطمم دا 8 


بن ملو ايمرا نظوان السوو رف بعءلقدسرمج هذا التخاء متا سما وني 








مدعوان 


المفرق - الشعب - يطلب السيد مدير تربية المحافظة من السيدين 
علي لوقل ابو زينة مدير مدرسة أبى الفرث الايتدائية ومحمد عبدالهادي 
مدير مدرسة تل الرماح الاعدادية للبنين مراجعة قسم الامتحانات فق 
المديرية لتدقيق جداول علامات مدرستيهما. 





انتهاء العمل بمبنى بلدية عين البيضاء 

الطقيلة ‏ الشعب ‏ انتهى العمل في الميتى الجديد لبلديه عين 
البيضاء وسيتم تسليمها قريبا الى هديرية الشؤون اليلدية والقروية 

بيئة في المحافظة. 

وذكر السيد محمد الشباطات رئيس بلدية عين البيضاء بالوكالة ان 
مبتى البلدية والذىي اقيم على قطعة ارض يمساحة ٠٠‏ متر مريع كان قد 
أحيل عطاؤه مؤْخرا بمبلع 57 الف ديتار. 

محاضرة 

الطفيلة ‏ الشبعب ‏ القى يوم امس الاول الدكتور غازي المريات 
رئيس قسم التثقيف الصحي في مديرية صحة المحاقظة محاضرة بعنوان 
رعاية الام الحامل في جمعية رويم الخيرية حضرها عدد من سيدات 


اليلدة 
مؤتمر طبي 
الطقيلة ‏ الشعب ‏ ذكر الدكتور احمد القطيطات رئيس قرع مجمع 
التقابات المهنية في المحاقظة انه تقرر عقد المؤتمر الطبي الدوري في 
الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاحد في قاعة المجمع في الطفيلة 
لمناقشة عدد من الامور التي نتعلق بالمهنة. 
جولة تفقدية تفقدية 
الطفيلة ‏ الشعب . قام الدكتور عبدالله الشواوره مدير صحة 
المحافظة بجولة شملت عيادة غرندل.ومراكز الامومة والطقولة وعيادات 
الاسنان والصدرية حيث التقى العاملين هناك واطلع على سير الخدمات. 
الصحية التي تقدم للمواطنين. 








نه 


17 دينارا موازتة 
مديرية تربية المحافظة 


الرقاء - الشعب . ذكر السيد علي الهناندة مدير تربية الزرقاء بأن 
مشروع موازنة مديرية تربية المحاقظة لعام 48 بلغت ١141١17‏ دينارا 
وقد بلغت قيمة النققات الجارية 5١7715‏ دينارا والنققات الرأسمالية 
417 دينارا. واضاف يأن مشروع الموازنة يتضمن انشاء الغرف 
الصقية والملاعب والمرافق الاخرى الى جاتب الاجهزة والمعدات والاثاث 
المدرسي اللازم لتطوير العملية التربوية. 
وتم رفع الموازنة للجهات المعنية من اجل اعتمادها. 





معوسمطدعموع 


ترا ناآ 
0 ذه تعاكمدء مسكز 


لىع ككلم 6 (نانمأممنه 


مس8 


مم0 


ليععمزناة) نتماسا 


دا 1 


يمول نظام الترانزيت اللمل فى اكضس ممتع وسريع . 


اذا اخترت في رعلتك المادميّ رملم غيرهباشرة ملتكن عيره وحس ل 0 


تمع فل قلب أوروييا #الامُرنذي جصل من نظام الترانزبت الاؤرويي سرهيع ود 
درملتك القادمة الى أوررربا واسريكا الشمالية - إرصمل بالطران لسريسري - هاتف 1914151١ ١‏ 





الزرقاء - الشعب: ‏ تراس السيد عيد. القطارنة محافظ .الزرقاء' 
اجتماعا للجتة التنظيم اللوائية وتم خلال الاجتماع مناقشة” قرَارَاتة 
خاصة ببلدية الزرقاء ونجلس قروي الحلبات والدهيكم حيث تمت المولفقة , 
على عدة قرارات ووضع غدة قرارات اخرى من 'اجل الكشفٍ ٠‏ الميدانبي. 


عمل تطوعي ٠.‏ 





الزرقاء - الشعب - يطلب مدير التربية التليم من طلية. الرحلة 
الثانوية الراغبين في العمل التطوعئ في الفترة الواقغة ما بين 19 تمون.. 


ولغاية 7١‏ آب ولدة اربعة اسابيع مراجعة.قسم شؤون الطلبة في. 





ا ال الس ا ا 


الدائم في دبين وسيتم تامين المشترك في التغذية ونلايس العمل والجوائز 
والمكافآت للطلية المشاركين في المفسكز ضمُّق /يزامجه'لهذه' الإمون. 





المصادقة على عدد من العطاءات 


معان الشعب ‏ صادق السيد جنال المومني محافظ معان بالوكالة 
على عطاء تقديم وتوريد خلطة اسقلتية ساخنة لطريق اذرح المنشية يمبلخ 
5 ديثاراء 

كما صادق على العطاء المتضمن توريد وتقديم خللة اسفلتية لتزقيع 
طريق عنيرة الشويك. 

من تاحية اخرى عقدت لجنة العطاءات المحلية لمحافظة معان امتنن 
اجتماعا برئاسة المهندس عوض ايو هلالة مدير اشغال المحاقظة و 
اللجنة خلال الاجتماع أحالة العطاءات المدرجة على جدول الاعمال بكلقة 
6 الق ديتار. 

وقد حضر الاجتماع مدير المألية.ومدير الشؤون المالية ومندوب ديواق 
المحاسية. 





دراسات .صيفية : 
العقبة ‏ الشعب تعلن مديرية التريية والتعليم للواء. العقية بان 
برنامج الدراسات الصيفية لعام 47 سيبد! اعتبارا من 4 تموز ولغاية 14. 
آب ولدة خمسة ايام في الاسيوع وترجو المديرية من الطلبة.الراغبين.في 
الدراسة للتقوية في المواد التي يختارونها مراجعة إدارات المدارس التالية. 
او رئيس قسم التعليم في المديرية لتسجيل اسمائهم فيها وهي: مدرسة 
ذات الصواري الثانوية؛ مدرسة ة ذات الصواري الابتدائية ومدرسة بنت 
الشاطىء الاعدادية. 





اجتماع للجنة التنظيم اللوائية 
"السلظ ‏ الشدعب ‏ تراس السنيد ٠‏ ع 
الخريشة محاقظ البلقاء'في 
قاعة الاجتماعات في المحافظة 
اجتماعا للجنة التنظيم الاواثية في 
المحاقظة بحضو. مدراء الصحة 
والاشغال والشؤون اليلدية والقروية 
والبيئة ومدعي عام الملط ١‏ ) 
واستعرضت اللجنة خلال 
اجتماعها الاعتراضات المقدمة من 
المواطنين على المخطط الاضافي ليلدة 
عيرا/ البيرة والمخططين الاضاقيين 
لقريتي الرميمين/ العريمة وام 
زعرورة. ١‏ 
كما نظرت اللجنة في يعض التعديلات المقترحة لعدد من الشوارع في ؛ 
هدينة السلط واحداث شوارع في الحديب والزعتري. واتخذت اللجنة, : 
بشأن ذلك القرارات المناسبة. 
وسيتم رقع هذه القرارات الى وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 1 
لاستكمال الاجراءات القانوتية يشأتها. 
من ناحية اخرى تعقد لجنة التنظيم اللواثية اي الححافظة سلبئئة 
اجتماعات للنظر في بقية معاملات المواطنين. 
رسوم 





السلط ‏ الشعب ‏ تطلب ادارة كلية مجتمع .السلط من الطلبة الذين ' 
سجلوا في القصل الصيفي لهذا العام مراجعة محاسب الكلية اليوم 
السبت ويوم غد الاحد لدقع الرسوم المقررة والانتظام بالدراسة وكل من: 
يتخلف يفقد حقه بسبب محدودية الشعب. 


رحلة 


السلط - الشعب - ذكرت الدكتورة عائشة حجازي مديرة كلية 
مجتمع السلط ان الكلية ستقوم برحلة الى سوريا للاطلاغغلى المعاقم: 
السياحية والاثرية فيها وعقد لقاءات تزبوية مع المسؤولين. عن التعليم . 
العالي وكليات المجتمع والنظم التريوية فيها. 

ويشارك في الرحلة التي تستمر اسيوعا اعضاء هيئة التدريس في 
الكلية. 


رحلة. ترفيهية. 


الملط ‏ الشعب - قام اعضماء الاتحاد التسائي الاردتي في السنلط 


يرحلة ترقيهية الى متتزه وأستراحة زي المياحي يهدف الاطلاع على '... 


المرافق المختلفة والتعرف على الييئة الجميلة. 


وطلب الاتحاد من الاخوة المواطنين المحافظة على للؤاقع الشناجية . 





والمراقق للخظفة قيها. 


جولة تفقدية تفقدية 


السلط ‏ الشعب - قام السيد امنا الشمالي مدير ناحية للعارضية ٠٠.‏ 
بجولة تققدية تفقدية على عدد من الطرق في الناحية للوقوف عن اوجناغها. : 


عن ناحية اخرى ذكر السيد الشمالي ان النية تتجه لشق عدب من 
الطرق التي تريط الناحية بالمتاطق المحيطة. : 


انجازات زراعية 


السلط ‏ الشعب ‏ اتتهى مركز زراعي البقعة من القيام ينوا 7.05 
جولة على المزارع في المنطقة من جل الوقوف على مدئ تقيدها بتعليفات ‏ . 
النمط الزراعى وتم تحرير 4 مخالفات يحق عدة مزارع في منطقة مويص 

كما قام المركز يتطعيم 16 دونما من الزيتون .في منطقة : 
وقام تراكتور الرش بالعمل لمدة ؟؟ ساعة رش مقايل: الرسوم :1 

من ناحية ثائية قام العاملون في محطة وادي شعيبٍ الزراعية يغزس: 
آلاف بذرة أسكدتيا ضمن اكياس صغيرة كما تم بيع ور" كفم از 
زيتون وى ١8١‏ كغم أسكدنيا. ١‏ 












وحفظ الوثائق والملفات وتبسيط اجزاءات الغثل وعملية |" الاتصضال ل مكنا 





ابتية_ سكنية. 





0 اتخصنصات الازاضي في لان 






































وتركز. لبك في“ الاجتماع ا حول 
اسنباب تدتي اسنعان الدولجن في 
المحافظة بصوزة: باتت فلح خسائن 






















اعتبارا من يوم امسن النجمعة'وسيرقع السيد المحافظ تقديرا 
الموضوع الى. الجهات 'المختصة لمعالجة, إِوَضامٌ اتدني . اسعار الذواجن 







للمزارعين وانشاء لمسلخ حديث للدواجن وة ١‏ 
والدعوة الى شزاء .الأعلاف من. المصاتع الموجودة في اللحافظة و: 
الشراء من 'الجواريش الخاصة باللن ارعين لضمان. الجودة 0 
الخاصة بالاعلاقفت. 


اختتام يرز نامخ اخارة المكاتب 


اريد - الشعب ‏ اختتم في معهد الادارة ! العامة فرع لحافظتي 0 
والمقرق برتامج ادارة المكاتب. . 0 
وذكر السيد جنيع قواقزه مدير المعهق ان. البرنائج هدف إلى باذ 
واتعاش معلومات ومعارف : العاملين :في الشؤون . المكتبية . وتحسين. :+ 
مهاراتهم. واتجاهاتهم السلوكية في المهام الموكلة اليّهم بحيث يضيحوا 
اكثن قدرة على .آداء اعمالهم وواجياتهم:.يكفاءة وفعالية. ١‏ 
وشبارك في البرتامج الذي. استمر أسيوعا , 3 .مشتركًا . من رؤسنا 
الدواوين وشوون العاملين في الدوائر الحكومية في المحافظتين. 
واشتمل البرنامج على محاضرات وتدريبات 'تتعلق بالعملية الأدارية 
















الرسائل والمذكرات: والتقارير. / 
حفل تخريح. : 


أريد - الشعب ل د رار اب ل ل يتخريع 





. 'القوج الثلاثين .من طليتها. وذكرت فصادر التسجيل في الكلية أن عدن ٠“‏ 


الخريجين من هذا الفوج بلغ !54 طالبا من مختلف التخصصات متها : 
5 هندسة ظرق وى ١١‏ تربية فذية وفنوسيقية ى 17 هندسة مياه ؤمجاري 
وواحد مختبرات مدرنسية.ى 58 لغة أنخليزية و51 محاسبة وتسعة طلية 
اعلوم شرعية ى 5” علوم مصرقية ونألية و 14 تربية زياضية و ا تربية 
انتدائية: ى ١7‏ تربية مهنية 13 علوم 'عامة :و 75 'لغة عربية و 59 
اجتماعيات و55 تربية اسلامية 78 رياضيات. ٠.‏ : 

وطليت ادارة الكلية من الخزيجين ضرورة مراجعتها لاستلام +ارواب 


التخرج. 
: تأجيل: إدورة. 1 

أريْد - الشعب - ذكر السيد صنادق هلحم مدير التزبية والتعليم للؤاء 
الكورة انه تقرر تأجيل دورة . الغلوم ‏ في تطبيق ادلة المختبر المعلمي 
الصفوف الاعدادية التي:كان من المقرن مقدها في الرانغ من شهن تموز 
القادم الى الثاذ ني والعشرين من شهر آب القاذم ؤلذة ١١‏ ,يونا ولك قي 
مدرسة قاطمة الزهزاء إلثانوية هي ' مديتة ' آأره 








0 سيرية. اتعاون: المحافظة: ٠.‏ 


. اريْد - الشنعب - تراس السين عد الكريع. الغزاوي مدير تعاون إريد, 
.في قاغة المديرية اجتماعا لمديري. . الجمعدات. التعاوذية “وموظفي المديزية. 
وتركن البحث, . في الاجتماع : خول 'اوضاع الجمعيات التعاونية 4 
المحاقظة :واحتياجاتها والصغويات' التي. تواجهها. ‏ 0 

واكك السين” الغزاوي في الاجتماع عل “اهمية الاهتمام' بموضيوع 
التحصيلات وتحسين وسائل. تخصيلها لتتمكن : الجمعيات التعاونية. “من 
. الاستمران في عمليات الاقراض يتفين. مشاريعها المختلقة. 1 








توفر :رض عمل .. ا 
١‏ اريد الشعن ه تتوفن' لدى .-مكتب. عمل “آريد” الوطائف الحالية 

سفرجية. عمال عاديينء نجارين موييليا. سائقي 'الات ثقيلة. حدادين 
أطويار. قضيزة. طاهي. فني شبكات ضغط عالي ومتخفض. ميلم 'ي. 
موسيقى, معلم شاورما. مقلم ساندويشات؛ طليعة. 
.. وطلب السيد وليد ابو سيم مدين المكتب من الراغيين بالاستفادة” 1 
أجدى . هذه الشواغر 0 المكتي لتعيثة 5 التمادع " الخاصة ' بهذ 
الوطانفم: . 5 : 















| الاغواز الشمالية - الشعي -ذكن السيدا عبد الكريم الشنها م 
مجلس قرونيابو هابيل ان سلطلة ولد الاردن قد وافقت. على تخط طن 
:0 ثمرة .سكنية "قطع أراضي”" وعملت .على تثييت 
سا الوادي فيما يعد يتوزيقها عل لواطتي انين : : 















ال 0 الشارع :ويون 
٠‏ للجلس القروي وامضاء 1 شارع “ويوسنفنٍ التي ذا 


: :وقال الصنيئد د الزقاتي لوي ألشعب لنه من الترقع 9 


.“الاردن. 
























































عمان من فخمد الملكاوي وافقت 
الجمعية. العمومية للنقاية : المهتدسين 
الزراعيين على زيادة الزاتب التعاعدي 
06 





مشروع .نظام التقاعد والاعاتات 


قيل مجلس الؤتراء' اضافة الى اققطاع 
ن: العضى. الى 


ديتار واحد شهريا من 


صتدوق الاعاتات الحإجلة لدقع الفي 3 


دينان (قابلة للتعديل يقرار من الجمعية 
الحامة) في حالات العجن الكلي اق 
الوفاة قبل الأحالة “الى التقاعد. 


وقد جرى تقاش ساخن بين أعضاء” 
الهيئة العامة :وفجلس “التقاية .حول: 


تحديد الراتب. التقاغذي وأقراز نظام 


التقاعد والاعاتاث حي طالب 'البعضى * 


بالتوصية الى الجهاث الحكومية لفرضص 
رسوم على المسنتوزدات الزراعية لدعم 
صنذوق التقاغد ' اضافة ' الى اسنتثمار 


أمواله وهدخراته ف مشزؤغات' ززاعية. ٠‏ 


وطرح . البعض المشكلة , التي مستحدث 
بعد غام )٠٠٠١(‏ على أثرٍ .تاكل 


مدخرات الصندوق من قيل المهندسين , 


الزراعيين المتقاعدين قبل نهاية الفقد 


القادم خصوصا" وان "التحطيلات + 


ستنخفخر يعد ذلك الامر الذي قد 

ثر على الراتب التقاغدي للمتقاعدين 
اف فق المستقيل. 

وقد اقترح . 





المهنيسين 





5 دنه ديكازا . مقايل دقع .عائذات. 
تقاعدية مقدارها ثمانية دانانيز شهريا: 
اعتبارا! من مواققة ذيؤان التضريع على ' 


للمهندسين الزراعيين وتصديقه من , 





التزاعين اعطاء “المهندس “الزراعئ 


المتقاعد خَاليا فرصة واحدة للاستفادة 


من الزيادات التئ تقرها الهيئّة العامة. 
حيث يستفيد هن أول 'زياذة يعد 
تقاغده فقط وتصبح حقا. مكتسيا له 
على أن لا يستفيد “من أأية: زيادة 
أخرى.. موّكدا. ان صندوق التقاعد 


.١‏ يسمح برفع قيمة الراتب التقاعدي من 


(-6. “9 ديتار! دون ان يحدث اية 
اشكالات حتئ غام: (5٠١؟)‏ .واشان 
* الى ان هذه الزيادة ستكلف الصندوق 
خمسة الاق لايناز سنويا” قلا اتشكل 
مشكلة' 'مالية ألله. 
وقد تاقشت الهيئة: العامة" للنقابة 
ذراسة اغدها احد. الاعضاء وقدمها 
باسم :المجلس اشان فيها الى أن قيمة 
رصيد الضنتدوق: بلغت في 





لوه كين | حوالي” (5ه6), الف 


دينار وكان عدد المهندسين الزراعيين 
“اكسجلين (986؟) مهتدشا وعدد 
. المتقاعدين 22 متقاعداء وعدب 
المتوفين 04٠‏ مهتدسا زراعيا وتم 
استثمان مبلغ لمكم دينارا ف 
مبتى ٠مجمع‏ التقايات المهنية وتقدر 
غائدات . هذا المبنى خلال فترة 


.. النراشة يحوالي 4 سنوي 


وسينخفقضص 


خلال السنوات القادمة 


: اقترض | 


كنا يقدر عدد المهندسين الزراعيين 
النين انتسيوا ونسيتم انتسأيهم حتى 
نهاية:: العام الحالي حوالي (-؟5) 
مهندسا زراطياء وقد *اعتمدت الدراسة 
على ان تكون الزيادة فوق هذا العدد 
بمعدل (0) مهتدسين سنويا. 


واشارت الدراسة أنه تم تقسيم 
المهندسين الزراعيين الى ثمانية اقسام 
حسب اعمارهم بحيث بيدا ال3 
ألاول من الذين هم اقل من 75 سنة 
وينتهي بمن هم اكش من (52) سنة: 
اساي عملية الحسابات فقد 
ن: ينتقل خمس المهندسين 
الزراعيين من فئة الى فثة اخرى اومن 
الفترة الاخيرة الى التقاعد. 

واوضحت الدراسة ان عائدات 
التقاعد المستحقة حتى ١كا‏ اث/تا 1١9‏ 
والمتأخرة بلغت حوالي (574) الف 
دينار 

ومن المتوقع تحصيل )٠١١(‏ الف 
دينار في نهاية عام 16/4177 ومبلغ ممائل 
في نهاية عام ١548‏ اضافة الى 
غراماتهاءاما الباقي فيتوقع تحصيله 
خلال عامي 19485 ى 1590, وقدرت 
نسية التحضيلات بحوالي ٠١‏ ٠/ز‏ من 
المستحقة على أن يتم تحصيل [٠5١‏ 








.دعوة طلبة عمان ا للنتسجيل 








التربية. والتجليم لعمان : الكبرى .من . 
طلبة المدارس 





حكن بالاندية الصيفية المدرسبية ٠‏ 


تقرر افتتاحها اعتبارا من صياج ب : 


اريت الرابع من تموز ولغاية الثلاثين 
هته 'وعددها تسعة توأك. - ا 


يطلب متم وصبجيل اممائيد 3" 


اقرب ناد صيفي في. منطقة اسكتهم 


وحسب رقباتهم “علما "ان" التسجيل.. 


فيها لكاقة: المنفوف والاعمان: وللبنين 
والبنات والتسجيل في الاندية مجاني» 


على ' حساب وذارة التربية : والتعليم. 


عمان -. الشعب 
مؤسسة عبد الحميد شوقن الاصند أن" 
الثاني في سنلتئلة اصندارات زراعية 
تدول حول (دليل النْحوث والباحثين 





(الخضروات والفوآكه -وللبقوليات). 


صفحة من" القظع' :المتوسط ويعتين 





عمان - الشبجتٍ 7 يطلب 'بيوان. 





































11110110 . 80 : 


الحكومية, والخاصة : 
التليعة , للمديرية, +الميادوة ,بالتبيجيليع 5 





والمواد اللازمة للانقبطة. تقدم ,مجأنا ” 


آما ' الاثدية الضيقية - وآماكنها : 
والاتشطة المقبية فيها على ١‏ النح 
التالي. 

نادي هايكا , الشنمالية * الثانوية 
للينات: النقناط النريافي ٍ وألفتي 
والخياطة والطباعة, 2 


٠:‏ الخياطة, 


- اصدرت‎  - 


قي 
ألرظن العزني),وهذا: الاصد ان يغتوان ” 


ويقع' الاصتدار “الجديد : في (/41) ٠‏ 


مدعوون: للمقايلة. في 'دائرة ٠.‏ .. 
الاحوال المدنية لغادات ‏ التعيين ‏ 


. الموطفين ودائزة الاحوال اللدتية.من, 7 
السادة المذكورين أي اذتاه ‏ الحضون' 
للمقايلة لغايات التعيين في ميني دائرة . 5 
الاحوال. “المدنية/ جيل عمان/ الدواني, 
الشالث . في يوم .الاجذ. الموافق - 


فنك كل 21 الساعة التاسعة ملحا . . جيدر محمد . العمري. 






لك 11 
مه ككاع6ة :1016 +512 عي م 


501165 لمم آلثم ] 5515م 


9 0 .تنموك امهنا لمهأ أمعسلع 
1 الهو بذرينا 10و . 10 : عهنووط2 - بأأوية الول 





53-085 مضه طهأزومع. جمعن2 :5و2 نوها 
علدنا كن 5 لدت 65 أحمةا عم أمعمء ممع 


0 32 وطاؤاماءوم 2008 2 1 3 عغلاه م6 2551588 10 
210 .681159ل2عأمكم1 تومنو الدوطنة ' روا طصمه.- لماعمهمة 
م ةيم )ممع عاطةام0002. ايت مرا 

4 لقلانة1 غ09 2 اع 25 نالع مهجم . 





: 0 هك و0100 
| ع0 ادمع د عم “لامها وهام اله 50 


-نادي مدرسة الشريف حسين بن 


الثانوية يماركا الكمبينوتن 


خا 


الطناعة؛ الثقافة. الرياضة: المسرح» 


:النشاط العلميء والوشائل . التعليمية:. 
“ أنادي هدرسة ابن العميد الأعدادية 
في جيل 'التخسين, :والنشاطات هي 
' اللوسيقئ»” القن: المشرحء .الطباعة,. 
التوسنائل التعليمية, 


حلقة في سنلسلة طويلة من الاصدارات 

. تثوي المؤسسة ' اظهارها 

الوجود بقضد تنشيط الأتصال وتبادل 

المعطومات العلمية بين الباحثين العرب 
. في 'شتئ الاختصاصات. 

“. وستؤدي .هذه - السلسلة د بدون 

- الى .تعتريف العلميين والباحتين 






وهم السبادة: 


تليف سليمان الزين: أحمد حسين 


العؤدات.: خالد موبى .عد المعطية 
عيسئ انعيم . الشريدةء محمد زهدي 
١‏ لطقفي عيند الرحيم» أأحمد محمد 
: الكيلاني» عمر عيدالعزيز. . الكقاوين؛ 
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رصقامة070ل عا الهممتهلا 5 


0 .موقل مناممعم 
.28 عق8) كدعا ملز :عوم 


.> :هت 1!]|لطتفمومووم 


قم 














ترالة1 








الى حيز 













في الاندية الصينية لمنيا السبت المقبل 


عمان - الشعب 10000 


٠ 00-6‏ النشاط . الثقافي والعلمي. 


نادي مدرسة رغدان الاعدادية 


للينين الرياضة. ‏ الموسيقى» 





.: نادي المدرسة الثانوية . الشاملة 
'للينات بالشميساتي الثقافية والقنية 


والكمبيوتر. 
نادي مدرسة صويلح الثانوية 
للينات الطباعة,. الخياطة. الفنء 


الزياضة والنشاط الثقافي. 
نابني مدرسة حي نزال الثانوية 





للبتات' الخياطة.ء التريكوء الطباعة 
التجميلء الرياقنة. الفن. والنشاط 
الثقافي والعلمى. 

.تادي الحرف النسوية' الثاتوية 
للبنات:' بالاشرفية والنشطات هى 
الخياطة. التجميل, الرياضة. الفن. 
التشاط؛ 'الديني. ا 





مؤسسة عبد الحميد شو مان تصدر دليل البحوث والباحتين في الزراعة 


الزراعيين العرب بعضهم بيعض من 
ناحية علاوة على تعريف كل' منهم 
بايحاث الاخرين. وكذلك التعريف 
باهم المراكز الدولية والاقليمية ال مهتمة 
بالبحوث الزراعية. 

وقد اشرف على هذا الاصدار 
كما في الاصدار الأول (الحبوي) - 
الدكتور صيحي القاسشم؛ وحرضص على 
أن يكون اسلؤبه في عرض المعلومات 

لسا وواضحا وتناملا. 
”7 وتطمح المؤسسة الى مواصلة هذم 
الاصدارات وتغتنم القرصة لترحب 
بكل الاقتراحات ووجهات النظر من 


قيل العلميين والياحثين والمهتمين من 
اجل اثراء هذا الدليل في طبعاته 
المعدلة القادمة. 








وفاة سيدة مجهولة ' 
الاسم يحادت سير 






عمان -اتترا دا تكرت 


مصادرمديرية. الامن العام إنه نتيجة 


'' لحادث سيارة وقع صياح امس توفيث 


السيدة صاخبة للصورة وفي مجهولة 
الاسم :والهوية وتيلغ. من للعمر 06 


عاما. بيضاء . البشرة. وطؤلها +16 
ستتمترا.: ترتدي. جلبابا :بيني اللون 
وخطاء راس يني . 


إوطليت لجار جه ذؤي السيدة 


تظاهرة سكانية في 
بمناسية مؤتمر 









. اختتام دورة في 


اخرى بعد سنتين أضاقة الى الغرامات 
المقررة عليهاء كما قدرت نسبة عائدات 
الاستثمار على رصيد اموال التقابة 
يحوالي 4/ ستوياء ويما ان الاقساط 
تدقع شهريا فان معدل نسية عائد 
الاستثمار على الاقساط هو 5/ ستويا 


وقدرت هدة صرف الراتب التقاعدى 


للمتقاعد او ورثته يعد وقاته حوالي 18 


عاما ومدة صرف الراتب التقاعدي 


لورثة المتوق عن عمر يقل عن ٠‏ 4 سنة 
حوالي 7١‏ عاما لورثة المتوفي عن عمر 
يزيد على ٠غ‏ ستة حوالي )١1١5(‏ عاما 
والمبلغ الذي يصرف للورثة لا يقل عن 
تلث الراتب التقاعدي واذا توفي احد 
الورثة أى سقط حقه في التقاعد لاى 
سين .من الاسياب توزع حصته على 
بقية الوركة بالتساوي 

واشارت الدراسة الى ان تكاليف 
ادارة الصندوق قدرت العام الحالي 
بحوالي )١١١-(‏ ديتار وستزيد ٠٠١‏ 
دينار سنويا وهنا لم يتم احتساب 
المبالع التي قد تدقع كاعاتات حسب 
النظام الجديد من هذه الدراسة. 

وأوثت الدراسة انه يمكن 
الصتدوق من الاستمرار ويرصيد جيد 


عمان ‏ الشعب ‏ تجري حاليا 
الاستعدادات لاقامة معرض الاسكان 
في مجمع يتك الاسكان وذلك يمناسية 
انعقاب المؤتمر الثالث للمغتربين 
الاردتيين ‏ والذي سيعقد في قصر 
الثقاقة. بعدينة . الحسين للشياب في 
الثالث عشر من الشهر القادم. 

ويشارك في هذا المعرض الذي 
يستغرق عشرة ايام عدد من شركات 
ومؤسسات الاسكان وصتاعة 
مستلزمات البتاء في القطاعين العام 
وَالخاصن؟ 

وتهدف هذه التظاهرة الاسكانية 
إلى تعريق المغترب الاردني بالمشاريع 
الاسكانية داخل الاردن2» ويصناعة 
مسطزمات البتاء الاردنية ذات الكلفة 
القليلة. 7 
'. وتجدر الاشارة الى أن بنك 
الاسكان كان قد نظم قي عام 1548 





امل مهرجان للصناعات الاردنية 
.وقاة مواطن واصابة 





في حادث تصادم 
عمالن ‏ الشعب ‏ وقع حادث 
اصطدام بين السيارة الصالون 
الخصوصي رقم 548415 يقودها 
عبدالناصى حسن عبد الهادي وعمره 
7 سنة من سكان عمان وكان يركب 
معه في نفس السيارة سليمان صالح 
سليمان 2 سنتة من بيادر وادي 
السير وبين السيارة الشاحنة الاردنية 
رقم 55377 يقودها عبداللطيف خالد 
أحمد من اريد ووسكاتها 57 سسئة. 


:وقد نتج عن الحادث وفاة المواطن 


٠‏ سليمان صالح واصاية عبدالناصر 


حسن بجروح ورصضوض وحالته 





متوسطة 
وتم نقل الجثة الى مستشفى المفرق 

الحكومي. 

عاملون . في اليرموك 


اربد - الشعب ‏ يغادرنا اليوم الى 
الولابات المتحدة الامريكية السادة: 
احمد الشيول مدير مديرية العلاقات 
الغامة, محمد الخصاونة مدير مديرية 
الخدمات العامة عيسى للو رئيس قسم 
الفهزس ف اللكتية وعبد الرحمن 
العمري رئيس قسم شؤون هيئة 
التدريس بجامعة اليرموك وذلك 
للالتحاق ببزتامج تدريبي في جامعة 
جون هوكنز في الولايات المتحدة يستمر 
حتى العاشى من آب القادم. 





ضريبة 
الدخل 


عمان ‏ يترا اختتمت في دائرة 


ضربية الدخل امس الدورة التدريبية * 


السادسة حول الادارة بالاهداق التى 
تظمتها الدائرة لعدد ٠.من‏ رؤُسام 
اللكاتب ومشري مجموعات التعدير 
قيها. 

واستهدفت الدورة التى عقدت 


بالتعاون مع دائرة التعليم المستمر في 


جامعة اليرموك واستمرت اسيوعا 
تطوير وئمية قدرات ومهارات ومعارف 
المشاركين وعددهم 4" ومساعدتهم 


على زيادة فاعليتهم من خلال تعريقهم 


بالفاهيم الاساسية للادارة بالاهداف 
واطلاعهم على الاقتراضات الفكرية 
ألتي تقوم عليها فلسقة الادارة. 
كما أستهدفث تنمية قدراتهم على 
التخطيط والمراقية وتقييم 'التتائج. 














في حالة يقاء العائدات والرواتب 
التقاعدية كما هي عليه الان (العائد 
هى 5 دناتير شهريا والراتب (-0) 
ديتارا شهريا. 

وفي حالة رفع الراتب التقاعدي الى 
(-97) ديتارا وشهريا يقاء العائد 
التقاعدي ؛ دنانير شهريا فان الصافي 
الستوي سييدا ف الاتخقاض عام 

٠‏ وبسيكون ساليا (خسارة) 

أيتداء من عام (17١؟)‏ ويناء على هذا 
فاذا ما اعتمد هذا الاحتمال فيجب 
التقكير يزيادة العائد التقاعدي إلى 
(0) دتائير شهريا ابتداء من عام 
1 

وفي حالة رقع الراتب التقاعدي الى 
)٠١(‏ ديتار في الشهر يجب رقع 
العائد التقاعدي الى (1) دتاتير شهريا 
على أن ينظر يرقعه ثانية يعد اجراء 
دراسة جديدة في عام 1951 

وقد اعترض احد أعضاء الهيثة 


. العامة وقال أن الارقام ليست دقيقة 


وهي مخطفة كليا عن الارقام الحقيقية 
ف النقاية اضافة الى انها تحوى الكثير 


من الافتراضات الامر الذي يجعل 


مهمة اتخاذ اي قرار صعية جداء 


بالاضافة الى ات ومفارمن 
ذات انشطة مختلفة. 


أب 


5 


أنْيمًا 
كراشي -كواوميى ١‏ 


8 


١ بيت‎ 


-بارجيى - بامكولك ‏ الى 


5 رقة ‏ رات . 


ين يوهباي . جدة ‏ الحوطوع - د - 


ت - القتاهرة ‏ #ربنكا . نتد نل صلا تاه صتعاء - الد 


دئقى دكا دم 


إن حكعهان ‏ هاث 


ق- الدوحة - راس ١‏ 


مستطد - هولخ 


- الربياطى 
كوبمغ 







ذا سماخ رن ةقف كلت 47 قناز لبكان:!11تزلقن :1 :خا ارك لمجي 171 < اند .ا 


























مع طبيرات الخليج ممظهرها الجديد 

وخدعاتها اكتميرة نطير يكم إلى مدنت 
الخليج مع نحويلات مريحة إلى يه 
الققارة العند به واتشرة الأقتصى ‏ 


نحن فق انتظاركم ذزحب بكم 


يا عروس الزنج 
بيادر الغلال تسرقني من عالمي فأتوه حيث 
كان ايام ان كنا صغارا غلال وكانت معاتناه 
وشظف. 
ا 7 ونرجد وندرس في الهاجره. في 
5 القيض والقشمس تلفح ونحن نغني 
(الهجيني). 
ا # 
كان القلب يا رفيقة الليلة ايام ذاك بيدر 
غلال 
ونيع عطاء ثر 
واليوم 
: اليدوم لا ذرى الشمس وجوهنا.. فستائر.. 
ونظارات.. وزجاج ملون. 
اما القلوب قعيد ان زرع جاف يحصد 
هالحزن.. والجراح فوق الجراح2 وللزمن 
محمول قوق الاكتاف. 
#0 
ايتها الزنجية.. 
ما بال منك العيون متحجرة؟ والساق فوق 
الاخرى كأنك بي شامته 
وكأن لسان حالك يقول: ما عاد لعمرك من 
حديقة 
نحم يا سوداء.. 


فالمهرة التي كنت اريت على عنقها بحنان 

وتبتل ما عادت مهرة وما عدت انا قارس. 
ب« # # 

ايام أن كانت كنت اسيرجها ولا الجم.. 

اطلق لها العنان تمشي خببا او تصول 
وتجول 

وكنت اظن اني سابقى فارسها وانها سستبقى 

5 











يكتبها (خلف المحاسنة) 





لا تغمرزي يا فارعة القوام ولا تهزئي.. فقد 
اوجعتني 

ادميتني با دمية. ومن القد لن تيقين هنا 

سالقي بك (ليسرى) صغيرتي التي لا تكف 
عن القبل 

ساتركها تلهو بك كيف شاعت ولن اهرول 
لانفانك منها ان كبنك على وحهك او حاولت 


تكسيرك.. 
وعندما تصرخين: (الدمى لا تكسر.. الد 
لا تكسى) 
لن التفت اليك ولن اصيخ السمع الى 
صراخك 


فالمذنب لا يد له من قصاص.. 
وقلبي لن ينعطف اليك فما كنت يوما 
قالتي كانت مهرة 
وكان حمالها يدير العنئق 
كانت هي حديقة عمري 
وكان عالمي هو قريتي الصغيرة 


لم لبا كينا 
كانت هي عالمي 
وهي حديقة في هذا الوطن النفيس 
ومشرعة.. 
هواء عليل.. وشمس صافية.. واشجار 
باسقة 


سندياتها على مدى اليصي.. 
وزيتونها ذو يهاء.. 
وابدى ابي وامي مثمرة تخدم الزيتونة 
وتأخن نسفها لنعتاد 
كانوا يغرسون لتأكل.. 
واليوم لا نغرس ليأكلوا 
وموعدنا ياعروس الرفج.. 
الصباح.. 
























ع7 طنا صادراتنا من الخضار والفو اكه في العام الما 





التسويق الز راعى ما له وما عليه 











عمان - بكرا 


العملية الزراعية يكاملها. 


هنا قي الاردن تطورت العملية الزراعية تطورا ملموسا في ش 
حتى اصبح الانتاج الزراعي في افضل حالاته وخاصة في 0 انتاج 
الخضروات والفاكهة.. بحيث اصبحت السوق الاردنية سوق تصديرية 
لمعظم اصناف هاتين السلعتين.. وتبعا لذلك تطورت المسالة التسويقية 
وتشعبت فاعتورتها مشكلات ومعوقات ووضعت لها حلول من قبل الدولة 
في محاولات جادة للحفاظ على استمراراية الزخم 


التحقيقات الصحفية ت كتب شحادة ابو بقر: 

مع ان المسالة الزراعية كل لا يتجزا.. بحيث تترابط حلقاتها بشكل 
يجعل كلا منها اسلس نجاح للاخ. 
التسويق هي الاهم بين تلك الحلقات مجتمعة.. فكلما كان التسويق موفقا.. 
تواصئت العملية الزراعية ينجاح. . واينما تعثر التسويق.. تعثرت 


. الا ان موضوع التسويق او حلقة 


شتى المذاحي 


الزراعي من حجهة والايقاء 


عا لى تفوق السوق الاردني كسوق تصديرية مميزة بين جاراتها العرييات 
ومثيلاتها الاجنبيات من جهة ثانية. 
وخلال السنوات القليلة الماضية اتخمت السوق الاردشية المحلبة 


صادرات وواردات 
من خلال الاطلاع على الارقام التي 
وفرها مشكورا مدير عام الشركة 
الاردنية لتسويق وتصتيع المنتهجات 
الزراعية يتضح ان الشركة ساهمت 
خلال العام الماضي ١547‏ بتصدير ما 
مجموعة حوالي 7557 طذا من 
الخضار والقواكه الى اسواق كل من 
سوريه؛ لبنان. السعودية. الكويت, 
وبريطانيا. 
وقد شكل هذا الرقم ما نسبته 5/ 
من صادرات المملكة اما مستوردات 
الشركة خلال العام ذاته فقد بلغت 
. حوالي 38441 طنا أي ما نشبتة:5/” 
من. مستوردات المملكة. ٍ 
7 اما الاسواق الموردة فهي سورية, 
تركياء لبنان. هولنداء قبرص.. والمواد 
المستوردة هي.. بطاطاء شمندر؛ لقتء 
ثوم جزرء جرنكء تفاح» كرزء مشمش 
ليمون2, وبطاطا مجمدة. 
اما صادرات الشركة خلال الفترة 
الممتدة ما بين شهري كانون الثاني 
وايار من العام الحالي ١989“‏ الى 
الاسواق العربية سورية. الكويت» 
البحرين. لبنان: السعودية ودبي فقد 
بلغت 171778 طنا و*57 كيلى غراها 
فيما بلغت صادراتها الى الاسواق 
الاجنبية هولنداء بريطانياء فرنساء 
سويسراء المانياء السويد. بلجيكا, 
النمساء الدنمارك, وهنغاريا حوالي 
5-8 اطنان ويذلك يكون المجموع 
الكلى لصادرات الشركة خلال تلك 
القترة ١554١‏ طنا و7 5 كيلى غراما. 
وعن واردات الشركة خلال الفترة 
من كاتنون الثاني ولغاية ايار الماضي 
تبين الارقام ان الشركة استوردت 
١‏ طنا و77 كيلو غراما من التفاح 
والبصل والجزر والثوم من السوق 
السورية فيما استوردت 501/50 طنا 
و54؟ كيلو غراما من التفاح والثوم 


والبطاطا المجمدة من اسواق لينان 
وتركيا ودبي وهولندا وفرنسا. 1 

وبذلك يكون المجموع الكلي 
لمستوردات الشركة خلال الفترة 
المذكورة 5905 اطتان و4480 كيلو 
غراما. 


صادرات التجار المصدرين 

ومن خلال الارقام التى وفرتها 
مشكورة النقابة العامة لتجار 
واصحاب محلات بيع المتتوجات 
الزراعية بالجملة تبين أن حجم 
صادراتهم خلال عام ١94١‏ ,ا 
4 طنا وعام 15481 /534171 
طنا وعام 1١54‏ 41817475 طنا وعام 
455811١ 44‏ اطنان وعام 1546 
450؛ طنا وعام 1943 54445417 
طنا. 

وقد شملت هذه الصادرات مختلف 
انواع الفضار والفواكه. 


راي التجار المصدرين واصحاب 
محال التسويق او الوسطاء 
بما أن العملية الزراعية عملية 
متكاملة كما اشرت في مقدمة التحقيق 
فقد رايت انه من الاهمية بمكان 
لاستكمال الصورة وعتاصر الموضوع 
الاستئناس ياراء المصدرين والوسطاء 
من القطاع الخاص.. وف لقاء سريع 
ضم السادة ابراهيم الشيخ. فهمي 
0 شامء شحدهة ا عمران 
زيتونء نيبيل عبد الحي ٠‏ وتبيل الرجبي» 
تحدث السادة المشاركون قف اللقاء 
قاجملوا هموم المهنة وتطلعاتها ودورها 
في رفد العملية الزراعية في الاردن وقد 
اجمل السيد ايراهيم الشيخ وهو 
مصدر وصاحبي محل كمسيون 
الملاحظات والاراء التى يرزت خلال 
اللقاء باستعراض مسيرة التسويق 


الزراعى في الاردن منذ حوالي ٠١‏ سنة 
والعقبات التى اعترضت سير العملية 
في ذلك الحين موضحا أن زيادة وتأكيد 
التعاون بين القطاعين العام والخاص 
في مجال التسويق تشكل ضرورة 
قصوى من اجل ضمان سلامة العمل 
الزراعى واستمرار نشاطه. 

وحول ما اذا كاتت العملية 
التسويقية تواجه مشكلات خلال 
الفترة الحالية قال السيد ابراهيم 
الشيخ.. 
ان الانتاج الزراعي الاردني كان 
يسوق بشكل جيد في الاسواق 


- +التقليدية-الخوبيةد الاسانة-لك: الاضواق 


: “لم تعد مثلما. كانت في السابق' نتيجة 
التطورات التي تشهدها اي منطقة 
بالاضافة الى ان كثيرا من هذه 
الاسواق اخذت تعتمد على منتجاتها 
المحلية في سد احتياجاتها.. لايل تحدى 
الامر ذلك الى ان اصبع انتاج يعض 
تلك البلدان منافسا لانتاجنا الذى كان 
يفمر اسواقها في السنوات السابقة. 


ما هو الحل 

وعن الحل اى الحلول المثلى التي 
يراها قطاع التجار المصدرين من اجل 
ضمان سلامة العملية التسويقية يقول 
السيد ابراهيم الشيخ.. 

لقد ا عملية النمط الزراعي 
وهو في تقديرتا اسلوب جيد يعود 
بالماقعة على الجميع قهو ينظم عمليات 
الانتاج لبعض الاصناف الفائضة في 
الاسواق وقد لوحظ فعلا ان ا 
بنتائج جيدة حيث قام المزارعون 


بتنويع منتجاتهم بما يتناسب وحاجة. 


0 ل .حد ملموس تامل ان 
يستمر وأن يكرس بشكل افضل في 
0 

هذا من ناحية ومن احية ثانية قان 
البحث عن اسواق جديدة لاستيعاب 
كميات من اتتاجنا الزراعي أمر حيوي 
ومهم وكذلك فان هناك حاجة ماسة 
تنشيط الاسواق التقليدية التى 
اعتادت استيعاب الانتاج الزراعي 
الاراس:. 

هذا بالاضاقة الى توقير مزيد من 
التسهيلات وسيل الدعم الكافية التي 
من شأنها حفز المصدرين على مواصلة 
عمليات التصدير بتشاط ملحوظ من 
خلال تعميق التعاون بين القطاعين 
العام والخاص العاملين في مجال 
تسويق وتصدير المنتجات الزراعية 
باعتيار ان عمل القطاعين مكمل 
لبعضه البعض وان النتيجة الحتمية 
لذلك التعاون هي خدمة القطاع 
الزراعي ككل. 00 

وتحدث في اللقاء كذلك السادة 
فهمي ابى شام واكرم 
الشيوخي وعمران زيتون قاشاروا الى 
ضرورة تكريس التعاون بين القطاعين 
العام والخاص مؤكدين التزام التجار 
باي خطة استيراد وتصدير توضع 
حفاظا على الانتاج المحلي الزراعي كما 
اشاروا الى املهم وتطلعهم في عدم 
حصر الاستيراد والتصدير ليعض 
الاصناف في الشركة الاردنية لتسويق 
وتصنيع المنتوجات الزراعية تشجيعا 
للجميع للاستمرار في ممارسة مهمة 
التصدير والاستيراد. 

وقد اشادوا يتشاط المصدر 
الاردتي وسمعته الطبية في الاسواق 
الخارجية باعتياره مناقسا مميزا لغيرة 
من التجار المصدرين والمستوردين 

وطالبوا كذلك المزارعين يتصتيف 
انتاجهم لاكثر من صنف بحث لا 
توضع البضاعة الجيدة والرديئة في 
عبوة واحدة مؤكدين أن عملية 
التصنيف من شانها أعطاء سمعة 
جيدة للانتاج الاردتي وجعله مناقسا 


عليان وشحدة 


' للتخفيف عليهم ان امكن من اجل 


والتصديرية ف مجق انتاج الخضروات على وجه الخصوص وذلك كنتيجة 
حتمية للتوسع الافقي في الزراعة وتوفير مداه الري في مناطق الاغوار من 
قبل سلطة وادي الاردن التي بذلت جهودا حتيثة وموققة في هذا الاطار 
وكفرز حتمي كذلك لادخال اساليب الزراعة الحديثة. 

وأمام هذا الواقع سعت الدولة بما توفر لديها من وسائل الى اتباع حلول 
عملية من شانها ضيط العملية الانتلجية والحفاظ على استمرارية المسيرة 
الزراعية كما اشرت ومن تلك الحلول اتباع النمط الزراعي الذي يرمي الى 
تنويع الحاصلات الزراعية وتحديد كمياتها يقدر الامكان امام تقلص 
امكانات الاسواق التقليدية المستقبلة للانتاج الزراعي الاردني. 

وف سياق بحث هذا الموضوع وما يجري بشانه من مناقشات تقدم وكالة 
الانياء الاردنية هذا التحقيق الصحاف الذي التقت فيه عددا من المزارعين 
والمصدرين ومدير عام الشركة الاردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات 
الزراعية لاستجلاء صورة الوضع القائم واراء المعنيين به مباشرة في 
محاولة منهم لاثراء الحوار حول كل قضية أو موضوع هو بحاجة لذلك من 
اجل المساهمة بطريقة او باخرى في اغناء مسدرتنا الطيبة. 






















ممتازا لمثيله في الاسواق الاخرى 
وموضحين ان عدم عملية التصنيف 
من شانه ان يحدث العكس تماما. 
وتحدثوا كذلك عن بعض العراقيل 
الاجرائية التي يواجهوتها في عمليات 
التصدير لبعض البلدان وارتفاع 
الرسوم التي يدفعونها لها لقاء ادخال . 
المنتجات الى اسواقها هذا بالاضافة 
الى ارتفاع اجور الشحن واعربوا عن 
املهم في ان تساعدهم الحكومة من 
جانيها في مخاطبة تلك الجهات 


ه-5 الاف طن لاورويا 
العام القادم 

يقول السيد ابو حسان خلال 
الشتاء القادم نخطط لتصدين © د 
الاف طن من المتتجات الزراعية الى 
الاسواق الاوروبية ويرغم أن امكانات 
تلك الاسواق تستطيع استيعاب 
- 5 اضعاف هذه الكمية الا اننا لا 
تريد ان نستعجل الامر كما اشرت لك 
عفاظا: عل سمعة أنتاحنا الذي يهب 
ان يستمر تصديره بهدوء وتزايد 
متواصل من هنا ارى انه يجب توقير 
هيئة للتصنيف والتدريج في مختلف 
“مناطق -المملكة تقوم بعملياتها قبل 
التصدير سواء اكان ذلك الى الاسواق 
المحلية اق العريية او السوق 
الاوروبية. 

اما بالتسية لاسواق سورية 
الشقيقة فقد التقيت السيد سمير 
عبدالدايم مدير عام شركة الخضار 
والقواكه السورية وتحن نسعى الى 
التوصل قرييا الى تصور واضح 
والتزام بتصدير ما يمكن استيراده 


مساعدتهم على الاستمرار في التصدير 
مهمق وتشاط.. -.ذ: 000 
ودعا المصدرون كذلك الى التوسع 
في الزراعات. التي يمكن قيام مستاعات ' 
مدلية على اساسها كصناعة الزيوت 
التباتية على سبيل المثال وغيرها من 
الصناعات الممكن اقامتها في الاردن 
والتي تغني عن استيراد بعضر 
المنتجات المصنعة مما تتيح الفرصة 
للتوجه نحى زراعات جديدة مجدية 
وضربوا مثالا على ذلك زراعة الذرة 





وقول الصويا من قبل الاشقاء في سوريه. 

مدير عام الشركة الاردئي ‏ الشحن في الطائرات 

لتسويق وتصنيع المنتوجات وعن عملية الشحن باستقدام 
الزراعية 8 


الطائرات الى الاسواق الاورويية يقول 
السيد ابو حسان. 

لقد وصل الى عمان وقد بلغاري 
سنجري معه بالتعاون مع الملكية 
الاردنية مباحثات من اجل استغلال 
الطائرات اليلغارية التى تحضير اللحم 
البلغاري الى عمان بحيث يمكن 
استخدامها في تقل منتجاتنا الزراعية 
على تنظمة: :ومدز 


ومن اجل مزيد من التوضيح 
ووضع التقاط على الحروف حيال 
عملية المسويو بق الزراعي التي تعتير 
مسالة على درجة كبيرة من الاهمية 
زارت وكالة الاتياء الاردنية السيد 
غازي ابو حسان مدير عام الشركة 
الاردنية لتسويق وتصنيع المتتوجات 
الزراعية وكان هذا الحوار. 


أسسر ومدروسة بعد 












نحن هنا من احل دعم المزارع 

يقول السيد ابى حسان لقد قامت 
الشركة من اجل دعم المزارع في 
موضوع التسويق ومساعدته على 
تسويق حاصلاته يربح معقول يعود 
عليه وعلى اسرته وعلى البلد بشكل عام 
بالتقع والفائدة. 

ولقد سعت الشركة وما زالت من 
أجل تأكيد هذا المفهوم اما عن حقيقة 
المسيرة فمن المعروف ان الاردن كان 
يعتمد يشكل رئيسي في تسويق انتاجه 





اعلان فقدان 
أعلن انما حسن ناجي صلاح عن 
فقدان رخصتي السوق محورين والتي 
اجهل رقمها 
فعلى من يجدها الاتصال بهلتف 
6 او اقرب مشقر للشرطة 
وشكرا. 


اعلان دبع بالمزان 

















الزراعى على الاسواق التقلدية في العلذ 

الدول العريية المجاورة وقد بيدأت هذه 3 0 

الاسواق تجد حاجاتها من انتاجها صادر عن دائرة اجراء 
المحلي الى حد كبير الامر الذي يعني عمان 


تقلص قدرتها الاستيعابية ا 

ولقد بدأنا الحمل على توفير اسواق 
جديدة حيث وفقنا في الوصول الى 
العديد من الاسواق الاوروبية الا ان 
العملية يحاجة الى مزيد من الوقت 
والتنظيم حيث ان تلك الاسواق تضع 
مواصفات محددة للانتاج الذي تريده 
وليس بوسعنا أن تشحن لها كل شيء 
وكيقما اتفق إن غعلينا أن نحافظ على 
استمراريتنا في تلك الاسواق من خلال 
شحن الاصناف ذات الجودة العالية 
والموظبة بالطريقة المطلوية اضف الى 
ذلك ان عملية الشحن باستخدام 
الطائرات ليست بالامر السهل أو 
اليسير جدا كما يتصور البيعض فهناك 
اكلاف ورسوم وغير ذلك من الاموز 
التي يجب دراستها يعناية وتنظيمها 
بجدية قبل كل شيء. 

باختصار نحن مقبلون على شع في 
الطاقة الاستيعابية للاسواق التقليدية 
ومتافسة ليست سهلة في الاسواق 
الاوروبية لذا من اجل ان نكون 
قادرين على الاستمرار والمنافسة يجب 
دراسة كل الامور بعتاية والعمل 
بطريقة منظمة دونما تهون أو غرور. 


بالقضية رقم 85/17٠١‏ 





ص 

المتكونة بن المحكوم لها شركة الشرق 
الاوسط لمواد اليثاع المسراهعة 
الخصوصية المحدودة والمحكوم عليهما: 

١‏ ل شركة عمان لتجهيز مواد اليثاء 
". عبدائهلدى ايوب 

تعلن دائرة اجراء عمان انه سيباع 
بالمزّاد العلني وي تمام الساعة الثلنية 
عشرة والتصف من ظهر يوم الاحد 
الموافق 1141/6/87 المحجوزات التالية: 
.١‏ قبان حديد مريع صبتع محل 
؟. ونش ثمانية عجلات كاوتشوك اريعة 
عجلات امامية واربع 'عجلات خلقية 
وتحمل الاوصلاف التللية: 





















00115. 511115 
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لظم" 1171اللاقهكط 
52101180280 .فدفظ عتلرجرا 
فعلى من يرغب بالشراء الحضور الى 
مكان البيع الكلئن في طريق سحلب يعد 
ثاني هقطع لسكة الحديد بحوالي ؟ 
كتلومتر على يسار الشارع العام. 
مصطحبا معه ناهين /٠١‏ من قيمة البيع 
علما بان رسع الطوابع والدلالة على 


١‏ .امون اخخراء. غمان 
صلاج الميضين 




































حساب الاكلاف وكل الامونر التنظيمية 
المتعلقة بذلك بحيث تكون العملية 
متكاملة لاتخالطها او تعترضيها 
مشكلات او اخطاء في المستقيل كذلك 
لن ندخر وبسعا في استتجار الطائرات 
من أجل ضمان عملية التصدير 
للاسواق الاوروبية على اسس الفهم 
الواضح الذي لدينا حول : عمليات 
الشحن والرسوم والتكاليقف والمواعيد 
وغير ذلك. 


الاسواق العراقية 
ويصدد التعاون الثنائي مع العراق 
الشقيق في مجال تسويق المتتجات. 
الزراعية يقول السيذ مدير عام 
الشركة الاردنية لتسويق وتصنيع 
المنتجات الزراعية. 


لقد انشئت شركة عراقية اردتية 


مشتركة يرأسمال مقداره 'خمسون ١‏ 


مليون. دولار متاصفة بين البلدين من ٠‏ 


اهدافها شراء مصئع رب البندورة في 
منطقة مثلث العارضة في الاغوار 
ومصنع المخللات في العراق. ' 

وذلك من اجل تصنيع رب البتدورة 
وتصديره للعراق الذي يعتبر اكير بلد 
في العالم من حيث استهلاكه لهذه 
المادة الغذائية كذلك ان يستورد 
مصنع المخللات في العراق بعض أو 


كل الموان المطلوية لصناعة. المخللات - 
دما لانن تعمد هب كيست 


الشركة انشئت .ولها مجلس ادارة 


. وقد.اتفق على المبد! الذي ذكرتة ومن 


المنتظر بدء الشركة لاعمالها بعد 
اكتمال الاجراءات الاخرى. 0 ' 


وفيما يتعلق بمصنع رب البندورة . 


فهناك عقد على 4 الاف دونم بندورة 
تصنيعية كذلك استمنا "١‏ الف طن 
بندورة اخرى ومن المنتظران تنتج هذأ 
العام حوالي 1.- " الاف نم من رب 
البندورة وهذا يعتمد على الارقام 
النهائية لعملية النسب التحويلية. 


حصر الاستيراد 

وحول حصر استيراد بعض 
المتتجات الزراعية في الشركة يقول 
السقد اب عسات 


عملية الحصر الهدف منها ترشيا 
الاستيراد من هذه السلع اليصلء 
البطاطاء الثوم» والتفاح. ١‏ 

وذلك بقصد تشجيع زراعتها محليا 
أذ كان الاقبال على زراعتها في السايق 
متدتيا.. ونحن بهذا تعمل .على تحسين 
الميزان التجاري الاردني بالاضاقة الى 



















الخدمات - الاجتماعية. 
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:1 14 
وق 18 
55 م 
4 ا 
لفن لف 
نان 7 
1 7 
ين 7 
7 7 
نفد 11 


المبكرة 


لممتسماية 


اعلان صادر عن دائرة التطوير الحضري 

دكاكين للبيع فى موقع شرق 

الوحدات/ حي ام تينه على شارع 
ثلاثين 

تشتمل مشاريع دائرة التطوير الحضري عل دكادين مزودة بالخدمات. 


الاساسية من مياه ومجارئ وكهرياء وتقع على شوارع معيدة معروضة 
للبيع نقدا وبالتقسيط كما ويتوفر ف الموقع مدارس وعيادة صحية وكلفة 


يتوفر حاليا الدكاكين المبينة اوصافها ادناه من مشروع اسكان شرق 
الوحدات حي ام تينه الجنوبي للبيعء قعلى الراغبين في الشراء زئلرة 
الموقع يوم الاحد الموافق ١91///‏ حيث سيتواجد مندوب للدائرة هناك" 
ليقوم باطلاع المراجعين على هذه الدكلكين. 
تعدم الطلبات في مديرية الاملاك والتسويق في مقرها الدائم في مينى 
الدائرة الرئيسي الكائن في مشروع دائرة التطوير الخضرني بموقع اسكان 
ماركا قرب معهد البولتكنيك من الساعة الثامنة صيلحا وحتى الساعة 
الثانية عشبر والنصف ظهراء فعلى المتقدميخ اصطحلب صورة عن دقتر 
العائلة وتامين نقدي مقداره )/٠١(‏ من قيمة الحد الادتى للسعن. حيث 
تقبل الطليات احتىي يوم الثلاثاء الموافق ا عر 


رقم الدكان المؤقت مساحة البنامها لح لني السعرويقر 








الاستيعابية للاسواق الخار د جية | 





الهدف. الاول الذي .ذكرته. 

ومن خلال التجرية التي يلمسها 
كل مواطن: وكل مزارع على وجه 
الخصوص فقد شجعتا زراعة اليطاطا 
ولدينا هذا العام مثلا احسن واجود 
انتاج من. البطاطا في المتطقة. ‏ - 

:اما ما يقال من ان الشركة تريح في 
استيراد التفاح فان مثل .هذا الربح 
يصب في دعم قطاعات زراعية اخري. 
كدعم : البطاطا. على سبيل المثال لا 


اللفضة 


عوامل مساعدة اخرى 


وعن العوامل التي يراها مدين عام 


الشركة ضرورية للمساعدة في تنظيم 
عملية التسويق الزراعي 'يقول السيد, 
ابد حنداق:. 

ن تطبيق نمط زراعي شامل 3 


ل على جميع الاصناف التي يكون. 


انتاجنا منها كاف لسد.. الخاجات: 
والتوجه نحى زراعات اخرى تدخل 
ضمن التمط وتضدر الى. الاسواق 
الاخرى بمواصقات جيدة: هما افران 


غاية في الاهمية ومثال على ذلك هتاك 


متطقة غور الصافي وهي. من. احسن 
المتاطق في العالم لانتاج الزراعات 
كالعتب مثلا فهناك فتزة من 






ام . المطلوية لاورويا” * 
0 العملية متكاملقنة يِصِةٌ. 
التويسع ف زراعات عديّدة 
مراعاة - مصالح الجضع ٠‏ 


-- ويجبا 


العامة. 


مزارعون.. 





وف الميدان وفي مناطق مختلفة في 
الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية. 
ومتاطق الشفا امكن لقاء. العديد من 
السادة: ' عبد الجليل 
أحمد سالم. تمر قلاح محمد صالح 
ضيف الله مسلم وجبر خليلء وغيرهم. . 

وهؤلاء جميعاً تحدثوا عن :قوائد 
الماضية على جه 
الخصوص ورحيوا بامكان البحث عن ' 
اسواق جديدة تستوعب انتاجهم كما 
رحبوا بأي أجراء من شانه شنمان 
تسويق انتاجهم وتحقيق ريح معقول 


المزارعينت وهم 


النمط للسنة 


وهؤلاء ايضا مقتنعون بضرورة 
تصنيف الانتاج حقاظا على اربحيته. 
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ايار يمكن- 









- المنتج 
. المستهلك المصسر ومن ثم المصضلحة 






















0 العقية ‏ الشعب قزر اليد تعيد 
. القا. مدير عام مؤسة > المواثىء ابجزاء 






الام 7 : 
.. متقل السيد نايف القطاطشة "افيا 





لشعبة توقيع المعاملات. 
' .ينقل السيد استماعيل عب الفقاج 
١‏ يْئيْسا 'لشعبة المانيقفست ف نيناة. 
الحاويات: . 
'. يتقل السيد سام العتوم” 08 
لشعبة متايجة الاستلام .والتسليم ش 


؛ لقسم الاستلام' والتطليم. 
يغين إلسيد مرزوق التخيمي 
رئيسا لقنم التقل والتوزيع الوكالة. '- 
. يعن السيد حمد العوران“رئيسا 
لقسم إدركة: الاليات بالؤكالة؛ 
7 يعين اليد مجك النطوئن رثيسا 
'القسم الوكاب” .7 
-يعين , السيد, ا الممايطة | 
مساعدا الرئيس قسم الاستلام 





' التخطيط المسيق" . 
5 يتقل السنيد عيد الحقيظ الشطناء اوي 
الى قسم- الرقاية الادارية., 


©“ لقيفية نادي :الموظقين *- 
---. يتقل السيد خالد السعيدات:زئيسا 
لقسم. النظاقة . العملياك: ..:.* 








اصابة 11 أشخصا ب بجر مراع وشاع . 


" أحريظ. 


اعمان -. الشغب .- وقعك غدة ١‏ © شب أحزيق في “اخشاب عائدة 
حوادث مقلفة خلال ال 75 ساعة .. “ .للمواطن عقيل. سليم في بلدة .الحصن 
الماضبية نتج عتها اصابة: ١١‏ مؤاطنا © بسبب عبث اطقال. 301 
يجراح مخلفة وإندلاع 20 .حريقا: -شب حريق في ارضْ المواظن :مهدي 
: وتضمن- تُقريْر' مديرية '.الدفا نان .وارض: المؤاطن علي لمان 
“المذتي الحوادث التالية: 0 2 ئ 0 
© شب حريق. في .منزل في مكيم ١‏ : 
الحسين شارع 17 يجاتب. مجوهرات ٠‏ 
ابو: نحلة بسيب 'عبث: اطفال. 1 
1 تم نقل محمد اصبري :19 سنة من ,| 
متتزه البلدية: إلى: مستشفين 1 
الاردنية لاش /تخالة ١‏ عبان عبس 
٠:‏ تشب خرفق :في , بستان .قي متملقة: 
' ؤادي :السيز جاتب المقيرة الاسلامية 
ويعود. للمواطن عارف خليل 
8 قاشم ستيب" عيث اطقال.: 
1 © شب حزيق فا الباص رقم (اند 
٠‏ العائد للمواطن. عزت احمد 








































من النيد 
آخر موعد لتقديم عزوض المنافصة الساعة الخلدية غشر من 
الاثنين الموافق. 4400/54. مرفقة + 
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ووليد حمام 


اعداد: هايل عطا الله الصرا 





الشركات الاخرى.. مغادرة 























رسالة العراق الاخبارية 
الاخيار 





ايرة 



















عمثل هندي مشهور 
ام + حرف + احد الجواهر + حرف 2 ,_ 2 
تغلف +3 خرف معكوسة + حيوان قطبي 
ج + د + احد الوالدين + مشط ميعثر ‏ 4 ات + ي + يمعئنى حب 
5 5 4 د + بمعتى سقي + أنت بالاجئبية + 0- حرف + ممثل هندي 
مان وصويقح ع يمعدى 5 بمعنى تقذف + معثلة هندية 











8 1 >> ديبرعلا - حرف + حرف + عكس حلو + نوع ؟- همثل هندي 
0 الاغوار 0 دخان اجنبي 0 
0 7 047 المفرق 010 2 5 حرف + حرف + ن + للنداء + ثلثي كان 
ا 8 اممقكم 5 م ..ص. الشرع لا ن + الاسم الثاني لممثلة مصيرية + 
1/1 0 1 


مختلفان + واحد بالاجنبية 

ه - متشابهان + جمع دار + ضمير الغائب + 
2 بهان 3 . 
مديئة اردنية + متشابهان + افرع + از 
عموديا: 

٠‏ ممثل هندي + احد الوالدين معكوس 
؟ ‏ حرف + الاسم الاول لاحد الخلقاء 


. امحمالا 
اماملا 
١‏ لا 


الزرقاء 
الرهقا ... 


- 5151817 
لامح حم 
ههلاه14؟ 


.4114و 





: المنسقة: وداد التل 








الوسطية ص. الوسطية , 
دير أني سعيد ... ص. دير ابي سعيد .. 
الرمثا . ص. الخديوي 
ماديا . ... ص. رائق ... 














مديرية الاق الع + 5 ااه /رمء. 
بة شرطة ١‏ 5 نالهك 7 
شرطة لنجدة 3 لق زم الخشين الطيية 1ه 
1 أحموكلة اللتفينا 
الول يات الخارج قم 
االشعدقم ة ترخد تق شد 00 
للق اليشي ...ب 11لملم : ١‏ 0 
م شكاوي مؤسسة النقل العلم 5171/87 28404 
2020000 ملاحظة الطوارىء في اليريد .... 196 : ية . ملا 
5 مديرية الدقاع المدني ...... 353111 : لرلكففن يد ب ايفين 
ىن لمن دقاع عدتي القويسمه ...... 77لا كلاه قو اد تنفديفا 
56 00 اطقائية مطار عمان ......... 2437441١‏ : 00 نوق للم 
مديرية الدفاع المدني يق . لل 2 ! لميفتتننا 
. السام 2320000 5 117 
2 
« شه نه 


















00 
احندسكن 











الالال ابتك 

4 كوه ره 
5300000 3 777 
..جو_عو جولدر مولندي ...1ر134 -155 
5 )0 كروناسويدى ارلاه ب لارلاهم 
٠‏ قزاة هر44 لير ايطالىي آره” -اره7 
4450-6 قرنك بلجب .. ار44ة- از١1‏ 


11 ::. تضومة- | ١‏ ' » مستشقى الجامعة: الزيارة من الساعة -ارغ:-5 مساء يوميا 
أككممه 2 ا 


ا ما. عدا يوم الجمعة فتكون الزيارة من الساعة ٠١‏ صباحا ولغاية 

١‏ ظهرا ومن -لارة مساءع لغاية ١‏ مسساء. 

* مستشفى البشير: من الساعة * - 5 مساء يوميا وايام الج اغنية لعبدالحليم تتالف من ثلاثة مقاطع و ١١‏ حرفا 

العطل الرسمية فتكون من ١١ - ٠١‏ ظهرا ومن الساعة " _ ه ١‏ : 

به اق ا 0 بعد الظهر حو الكل ونج القمر ردت عي حقو عتدقا. لكل يا هلا تر 
ء ما عدا قسسم التولدا يارة من ١‏ - غ2 ب 5 بيعود. يدرك يا نجوم بنور ليائي. الحب بقلوب البشر. كيفن. نادي اليرموك. سمير 

> المديتة الطبية الزيارة من الساعة ٠١‏ - ؟١‏ ومن ؟ - 4 يوم غائم. عيد سعيد. ورد, العندليب الاسمر. ابتسامة. سعيد صالح. ميروك. النجاج, 


ع 506 زيكو. ماردوناء أثلر. محمود. نزار, ٠ 1١‏ البحر الميت. 7 ٠‏ غريب. 
الجمعة اما يأقي الايام من الساعة ٠"‏ 5 ما عدا يوم الثلاثاء. عمل تقال قراب اخ ري البحر الميت. الفيصلى. غريب 









الححقة 
لمكن 


3 


': اسعار الخضار والقواكه والبيض لنومي الجمعة والسبت الموا النداء الوطني نداء الدول العربية 23 بسي 
ا 0 3 1 0 2 لخب 58 ارجنئين 
2 الزرقام 9 الجزائر فيه ن 3 عدي 
ارد ٠.‏ البحرين للقي . الولايات المتحدة 
الحقبة 2-2 لذ 
: العراق كلم 
التويث فكو 
أليبيا ححا 
المغرب 1 
غمان محكقيه 
قطر وه 
سوريا ة 
السعودية -3530 
نونس كم 
الاملرات العربية لكا 
اليمن العربية شس العو 


: وام متم ]» قرسا ارلره 
الصضعت إإيبن إبرق أقاى اعرف إدس فيه 


| يتدعم نخدا 
0 سوم إن 
امسج الي 0 
ترط لاا 
اعد 
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© الحوت: زواج او خطبة سوف تعترضها عقبات كثيرة 
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ابراهيم تيم واحسان الزحراوي واحمد 
حواتمه واحمد صوان واحمد هنيه 
واحمد نصيرات واحمد ابوقيع واحمد 
يوسقف واحمد الدباس واحمد رواشده 
واحمد جراح واحمد العجارمه واحمد 
أبوسريضه واحمد الاحمد واحمد 
مهيدات واحمد حمدان واحمد الرماح 
وارفاعي طالب واسامه حسن وأسامه 
بئات واسامه محمود واسماعيل” 
قديسات وامير ابونبعه وامين بدران 
وانور حمدان وايمن النجباز وايمن 
الترك وايمن اليماني وبسال السليم 
وياسم شحاده وياسم العواد وياسم 
سماره وباسم العالم وياسم علي ويسام 
باير وبكر العسوفي وبلال ابوعائر 
وتيسير سنجق وتيسير. عثمان :وريس 
مضاعين وجمال المنفلوطي وجمال 
رحال وجهاد عبدالله وجهاد صالح 
وجواد العجوري وحامد الصميعات 
وحجامد رشيد وحسام الخطيب وحسين 
ابوغفزله وحسين الكفنارته وحكم. 
الجياوي وحلمي سياعنه وحمدان 
موسى وحمدي الكتركي وحمدي 
ابوعيشه وخالد احمد وخالد . البلاونه 
وخضر الصالحي ورخليل عبدالرحمن 
وخميس البرعمي وداود سالم وزبيع 
الجيلاني ورضوان الجعافره وزهير 
جعفر وزياد الزغل. وزياد. الفجاعين 
وزياد الفندي وزيد .بطاينه وزيد 
الحيور وسامي الحديد وسليمنان 
ابوغريقانه. وسليمان الرفوع وسمير 
قواسمه وسمير التاج وسيمر المفاريز 
وسمير الخيري وسمير الحكيم وسمير 
العمله وسهيل ابواحمده وصادق ‏ 
الجالودي وصلاح عويدات وعادل 
المغاربه وعاطف. الحلح وعامر 
السلايمه وعبدالحكيم حفار 
وعبدالحميد غنام وعبددالرؤوف 
سواعي وعبدالفتاح الشوشي. 
وعبداللطيف ابورصضوان وعبدالله 
غويرين وعبدالله الشيخ وعبدالله 
الخلايله وعبدالله البرجس وعبدالمنعم 
ابراهيم وعدي عطاري وعزات ريان 
وعزام زلوم. وعصام جويعد وعلي 
الصياح وعماد الظاهر وعماد الشايب 
وعماد دعدوع وعمادالدين الشمالي 
وعمادالدين العربيات وعمار جمعه 
وعمر القرعان وغازي ايوب وسالب 
عليان وفارس السماوي وفالح 
البطاينه وفايز جرارحه :وفراسن عييد 
وفريد البحراوي وفواز المحمود. وفواز 
الفايز وفوزان الشياب وفؤاد سليمان 
وفؤاد الخليفات وفؤاد الصيابحه 
وقاسم زحلان وقاسم رواشده .وقاسم 
عموري وماجد المسعدين ومازن النبر 
وماهر حداد وماهر سطوحي ومجدي 
الشرفا ومجدي القلاح ومحمد 
الدويري ومحمد زغول ومحمسد 
مجدلاوي ومحمد الناطور ومحمد 
الشياب ومحمد عمايره ومحمد القول 
ومحمد عوده ومحميد الحسنات 
ومحمد جرادات ومحمد. ابوغوش 
ومحمد الزبيدي ومحمد جادالله 
ومحمد اسماعيل ومحمود الحوامدة 
ومحمود الزيدي ومحصود دقامسه 
ومحمود الماريني ومحمود ابوحسين 
ومحمود العويدي ومحمود البدور 
ومحمود الصعايده ومحمنود' حسن 
ومراد الشيخ ياسين ومشهور الخطباء 
ومعتصم الزبن ومنصور محمد ومنير 
رمضان-ومهند سنان. ونادر بني موسى 
وناصر عفيفي ونبيل بوارشي ونزيه 
عبابنه ونزيه عبدالله وتضال المزاهره 
ونور حداد وهاشم يوسف وهاني 
الروسان وهاني عبدالقادر وهاني 


الشياب ووحيد المومئي ؤياسين العقده ' 


ويوسف الغرابلي ويوسف جعاره 
ويوسف عوده ويوسشف السبويدات 
ويونس العليمات ويونس مفلسح 
ويونس الحلو' 

ثانوية عامة زرا زراعي 
ايراهيم أبوديه واحمد الذدحله 0 
الشوايكه واحمد المبيضين وياسم 
وجادالله الرفاعي : وحازم 0 
وحمد العساوده ورشاد العبد ورياض 
اسليم وستيمان ابوغليون وعبدالكريم. 
الشبول وعبدالله نمروقه وعبدالله 
الضباعين وعبدالوهاب السوالقه 
وعطالله الثمنراوين وعصاد حمدان 
وغسان كفوف وماهر الحدادين 
ومحمد الرواشده ومحمد الغشيكات 
ومحمود ابوزيتون ومحمود عبابنه 
وموسى المقطش وموفق بنِي ياسين 
.ونزال الفقهاء ويوسف ابوديه ويوسف 
الحواك 


عمان ‏ الشعب تنشر ١‏ الشعب ٠‏ أليوم اسماء خريجي 
الثانوية العامة : صناعي » زراعي ٠١‏ بريديء تمريفي » فندقي »+ 
اصول دين؛ ومعهد بدون شامل» تربية اسلامية» اجتماعيات » 
لغة عربيةء لغة انجليزية» رياضيات» علوم عامةء تربية 
ابتدائية» تربية مهنية؛ تربية فنية» تربية رياضية» مختبرات 
مدرسيةء دين واجتماعيات ؛ ادارة طعام وشراب.» مراقبة صحية» 
هئدوسةمدنيةء» مساحة..انشاءات ومبانء معمارية» رسم. 
معماري ١‏ ديكور: كهرباءء» محطات نوليد » ثقل وتوزيع اجهزة 
دقيقة وقوى؛ تكييف وتبريد ١‏ الات دقيقة: مختبرات صناعية» 
السيج » محاسيةء ادارة اعمال» برمجة وتحليئل» سكرتارياً؛ 
ضريبة مالية؛ زراعة ودبلوم كلية مجتمع مختلف التخصصات » 
والذين تقدموا بطلبات توظيف لدى ديوان الموظفين وهم: 


ثانوية عامة بريدي 

ابتسام اقطيط وابتسام ابوالرب 
وأبراهيم الشيخ علي واحمد درادكه 
واريج التهتموني وامل ابودره واميره 
حراحشه وانعام زياده وانور الرحامته 
وايمان الزعبي وايمن باكير وأمته 
منصور وباسمه الديري ويسمه 
ابوهدحود وثناء شنيور وجميلة الزق 
وجهاد النابلسي وحسين المزرعاوي 
وخالد عبدالنور وخلود الترك ودلال 
عايث ورآفت محمود وربا حموده 
وردينه البيطار ورقيه الرشايده وزيين 
عبدالهادي وسامي شحاده وسحر 
دولات وسلام اللوباني وسليمان 
القزعه وسمر سلامه وسمير عمر 
وسناء بير وسوسن التكروري وشروق 
ديراويسة وشريف ابومطر وصباح 
الصوص وعادل برغوث وعاهد 
شركس وعائده قم وعائده قمر 
وعبدالله برغوث وعبدالله الزعبي 
وعبذالمجيد عمران وعفاف العذاريه 
وعفناف الجريري وعلا ابوالتاري 
وعماد العموضي وعمر مصطفى وغاده 
خوري وفاتته نجم وفاطمة عبدالمطلب 
وفايز الفزعه وفايقة خلف وفخري 
حمدان وفريال عاشور وفريال الجبور 


وفزيال برهم وفهدية 'ابوحوجه وفيروز 7 


مخلوف وكفاية المهر وماجد الشريده 
ومحاسن سمحه ومحضد ابوشقرا 
ومحمد حسن ومقيده حسين ومكرم 
شراري ومنتهى النجداوي ومنسذر 
الدجاني ومنى ابوزيدان ومنسى 
العوضي ومنى العواصمه ومها شاهين 
وفي صالح ونناصر قعدان ونجاح 
ابوليده ونهله ياسين وهاله حرب 


: وهناء ابوجسان وهناء -محمود وهناء 
طرزخان ووتجدان الرفاعي ويشرى ٠‏ 


نمروطي ويسرى الرجوب ويوسف 
عبدالرزاق. 70 
ثانوية عامة تمريضي 

اسماء ستاجله واعتدال بزيز واكرام 
الحلاق وامال الفاعوري وامال مناصره 
وامل الاسمر وامل المناصير وامينه 
الشراونه وانعام حسين وايمان الشبار 
وياسمه ناقوخ وبسمة ابوهزيم 
وتغريد رحاحله وجميلة القديري 
وجميلة الصمادي وحسنية عطينة 
وختام المبيضين وخلود النسور وخولا 
سلطان وخوله محمد وخوله السعد 
وخوله احمد ورافيه محمود وربيعه 
حجازي ورجاء الصمد ورقيه الجعيدي 
وريا الطزله وريما محسن وريما 
الصرايره وسحر العساف وسخر 
عناتره وسلام مدانات وسميرة المنصور 
وسميره عبدالمجيد وسهاد الزين 
وشاديه العوفي وشهده الضمصور 
وصباح عبدالسلام وضحيا الشرايري 
وعايده المجي وعائده عصفور وعائده 
الفقهاء وعبير القضاه وعدلا الزغاليل 
وفاطمةالجرابعة وفاطمة عنكه 
وقاطمة الخطيب. وفريال الزين 
وفريال الطراونة وقلحا العيسى 
وكريمة الحورائي ومنى هنائده ومنى 
النسور ومنيره القطاطشه وميسر 
ابومطر :وميسون الادهش ونعايم 
حجازي ونهاد ابوالماج ونوال 


. العموش وتوال محمد وهنيه نماس 


ووفاء الحورائي ووقاء اصلان ووقاء 
الجعاقره ويسرى المضري ويسرى 
النوايسة . 
ثانوية عامة فندقم 

جلال الردايده وجمال القيسي وخالد 
غنيم وسامي احمد وشيراز صويص 
وعلي حمدان وماجد عبدالرحيم . 

ثائنويةعامة 

اصول دين 
عدنان موسى حجازين 


معهد بدون شامل تربية 
اسلامية 

خوله ابراهيم الرفاعي وعوني راشد 
بني عسي وفايزه حسن الطيراوتة 
وتوال ابودلو ونياز ارخيص الظراونة 
معهد يدون شامل اجتماعيات 
'تيسير مسلم القضاه وحسين محمد 
:العطيه وحموده شحاده مكخجان 
وخالد. عليان ذراعات وصالح عيابنه 
وعبدالله سلامه ابودلو وعلي: محمد 
البواطي . ٠‏ ومنذر خالد اللطايفه 
ونايل تيسير هيشان 

معهد بدون شامل لغة عربية 
احمد علي الزومط وايمان خليل 
النجار وتيسير حسن ابوتيانه وخالد 
معروف دراوشه وخوله محمسود 
نصرالله وسميره الجبعي وعاطف 





... محارب 


فوزي الجراح وعبدالكريم الطلوزي 
وفاطمة عويد وفدوى ناصر وكامله 
الطراونه ومحمد سعادات العوفضي 
ومئيره سليمان خصباوتنه وتبيهه 
الصرائرهة 
معهد بدون شامل لغة انجليزية 
امنه عبدالرحمن القراله وحسن محمد 
الشباطات وخذيجه يوسف الصرايره 
وغاده طلال الصباح وموفق أحمد 
طلافحه ويوسف صالح الخشان 
معهد يدون شامل رياضيات 
حسين يوسف خليل وغازي ابراهيم 
قنديل وفاطمة حسن عبدالقادر 
ومحمد توقيق المشاقيه وموسى عليان 
صلاح وثازم البدارئة وثعمه موسى 
محمد ووفاء ظرف. 
معهدء يدون شامل علوم عامة 
خولة ابراهيم الحاج ورابعه متمد 
شطناوي وسميره عبدالرحيم ابوحاشيه 
وسميره توفيق عبنده 
معهد بدون شامل تزبية 
ابتدائية 
أميته احمد علوه وحسين كريم حره 
وضياء ابراهيم البكور وعائشه الكابره 
وفاطمة محمد قاسم وقصايل 
عبداللطيف البطوش ومحمد خلف 
الجرايده وتعمه محمد السحيمات 
ونهاية ناصر عتوم 
معهد بدون شامل تربية مهنية 
سوسن حسين القاسم وفاطمة العمري 
وفتحية الزيتون وفريال احمد العتوم 
وفوزيه عبدالعزيز العناتي ومتى احمد 
السلبي ونسيمه الوريكات .وهنا محمد 
طهاوره 
معهد بدون شامل تربية ف "فتية : 
انتصار فرحان المرايات 
معهد بدون شامل تربية 
: رياضية 
بار متك الحدش ونا حي 
ثايت وعوض مطلب الشرعه ومنى 
عوده الخرابشه 
معهد بدون شامل مختبرات 
مدربسية 


امال حسن العبداللات 

معهيد بدون شامل دين 

واحتماعنات 0 
مفضي_الشرفات . ' 

معهد بدون شامل إدارة طعام 

وشرابٍ ٠‏ 
محمد عوده المومني 0 جريس 
الكرادشه - 


مغهد بدون. شامل مراقبة 
صحية 

موسى محمد صبح : 

معهد بدون شامل هندسة مدنية 

ابراهيم حسين حسين الؤحشا وآمجد عبدالله 

مقدادي بخان محمد الطيطسي 

وحسن محمد حسن ومتحمود الحمد 

السالم ونهيل محمد عباد 

معهد بدون شامل هندسة مدنية 
مساحة 

امجد محمد نجادات وتيسير لافي 

الصرايرة ومحمدصالح اسماعيل 

انشاءات ومباني 
عبدالكريم عبد نمر وهايل عقيل 
بشارات 


احمد حسن الصمادي وعاطف محمد 

يوسف ويوسف نصار الجبارات 

معهد بدون شامنل معمارية 
رسم معماريٍ 

عفاة الدين طلال هاشم ويوسف 

محمد جغاره 

معهد بدون شامل معمارينة 

ديكور 

منى علي العمري 

معهد يدون شامل كهرياء 
راديو وتلفزيون . 

حسن نعمان غيث وعماد عبدالحليم 

الحياصات ومحمد يوسف بابيه 

معهد بدون شامل كهرياء 
محطات توليد 


احمد صالح عمر 


معهد بدون شامل كهرباء نقل 


وتوزيم ١‏ 
علي محمد الزعيبي وعصوض محمند 
النعيمات 
معهد بدون شامل كهرباء 
اجهزة دقيقة 

. عبدالله سلامه الحراسيس 

معهد بدون شإمل كهرياء قوى 
عيد صالح سليمان وعسى يوسقف 
الجابري 


عدلى سميج موسى ومحمود عبدالله 

الطراونة 1 

هيد خروع اتنامل انيكانيك 
تكييف وتيريد 


أسافة يانس يانس ويلال مجمد 


ع 00 
الدرياشي وغازي اجمد عبدالرحمن 
ومعتز وخيد صلاح ” 


معهد يدون. شامل محاسية 

أبراهيم حسن السعدي وايراهيم 
خلف وهيبي وابراهيم عقيل العجيمي 
هياجنه وجريس نعيم مرجي وحامد 
حسين بطيخي وخالد .فضل. الكيلاتي 
وخليل محمد المصاروه وداود مخمد 
ابوغذيه وزهير سعدي العلوي وسميح 
احمد عبدالرحمن وسوسن علي 
الجيوريشي وشفاء ميخائيل المومني 
وعايد ارشيد الزواهره وعبدالرزاق 
عبدالله الضمور وعبدالعزيز محمد 
العضايله وعلي صالح احمد وفارس 
روفائيل زيادة وفاطمة احمد اليركات 
وفايزه مطيع العساسقه ومحمد احمد 
عبويني ومحمد رمضان ابوحليلو 
ومحمند علي احمد ومحمود احمد 
الغعمري ومصطفى ياسين. الطراوننة 
وميسون بركات الزعبي ونجاح اسعد 
نصر وتنزار .محمد نمر ونواف 


عبدالمحسن الخلايله ونورالدهدى٠‏ 


فاضل الزعبي وتوقان ابراهيم دعايس 
ووفاء يوسف جمال ووليد: علي بكر 


ويحيا محمود البعول ويوسف 


عنذالكريم ابوالغيش ' 
معهد يدون شامل ادازة اعمال 
ابراهيم عازف صالح وخالد محمد 
ابودعابس ودعاء جريس الغيثكان 
ورياض مشهور :مسعود وزياد ابراجيم 
العمري وعبدالجميد اجمد البدايته 
وعليان محمد حمدان وعصر عثمان 
محمود ومجدي فايق الهلسه :ومحمد 
محمود السنجلاوي ومحمود يحيى 


:هاكوز ونظاهر قائسم العبدالخلهم 
وميسون عبدالحفيظ العبادي ع 


: عارف الناطور : 
معهد يدون شامل بنرمجة 
وتحليل نظم | ' 
جائيت محمد مامسر. وجمال موسى 
شداد وحجماد احمد حماد وثنهيل 
مبارك حجازين 
معهد يدون شامل علوم 
مصرفية ومالية 
امال عيسى طاشمان وحتانٍ عه 
السعود أوختام محمد الفحيلي وخديجه 
محمد القار وزاهي محمد مومئني 
وفائق عدنان حجازات, ومحمد عايد 
رشدان ومنار موسى سهاونه وهاني 
عارف السبيعات وهدى علي شاهين 
معهد بدون شامل سكرتاريا 
وادارة مكاتب 
ارؤة عيند عباسي وخلود محمد 
الحليئق وسميحه عبدالرحمن 
الحسينات وفريان احمد ابوعاشؤر 
ونوال عزات الوحيدي ' 
معهد بدؤن شنامل ضربية 
ومالية وجمارك 
تيسير موسى العوض 
معهد يدون شامل ادارة لوازّم 
. ومستودعات 
رياض خالد الجقوب وكماة :حَمن 
التسور 
معهد بدون ن شام .زراعة انكاج 
حيواني 
عبدالله محمد : الحايك 
ديلوم كلية مجتمع زراعي 
عائده حسين حيدور 
ديلوم كلية جنيع فتدقي . 
محمذ هشام المومني 


دبلوم كليات مجتمع 
, تربية اسلامية , 


ابتسام احمد الحوامدة وايتسام احمد 
عبدالونيس وايتسام حسن عثمان 
وابتسام داود سلمان وابتسام ابوزينة 
وابتسام سعيد صلاحات وابتسام حماد 
وابتسام عبدالرحمن: ايواسماعيل 
وابتسام عطا عطا وايتسام علي 
الحنيطي وابتسام محمد السواركه 
وابتسام محمود المحمد وايتسبام 
يعقوب ناضر واروى محنه ' 

صمادي وازدهار خليفه وازدهمار 
الكيلاني وأزدهار الشرباتني وازدهار 
محمد الزين واسماء اجمد الحن 
واسماء أسعد براهمه واسفماء 
عبدالفتاح ريالات واسماء عبدالله 
شاهين واسماء علي دزاوشه واسماء 
محمد الشييلات واسماء السوريكم, 

وأسماء محمود رشايده وأسمه ابراهيم 
طه وكات عبدالكريم الحلاله 


و 


واسمهان علي المواجدم واشنى 9 
ياسين واسمى محمد الشيخ- واعتدال 
حسين عبدالهادي واعتدال حسين 
عبدالهبادي واعتدال مجمد الكوز 
واعتدال محمد الاشقر. واغنس أحمد 
عبدالله واكرام اسعد الخلواني والهام 
اجمد عبدالله والهام صالح الشهباب 
والهام عبدالحافظ الحؤرائي 'وامال 
احمد المالكتي وامال حسن العمري 
وامال-عبدالحفيظ كندس وامال محمد 








سالم واماتي محمد صالج وامهد- 


أحمد العجاج واإمل احمند سليمنان 
وامل احمد العمله وامل حسن' برهوم 
وامل سليفان قنديل وامل شليمان 
الظهيرات وامل عبدالفتاح جوده وامل 
عبدالقادر كساب وامل علي الزق وامل 
غانم العجارمه وامل محمد عطون 
وامل محمد المعايطة واميل محمود 
حيف. وامل محمود ابومتشي وامْل 
موسى ابوملكم وإملين احمد عمرٍ 


وامنه ابراهيم الملاحيم وامنه حسن . 


حميدان وامته رزق المعايطه وإفتنه 
سليم الحياري وامننه عبدالرزاق, 
الغنانيم وامنه محمد ابونجا وامنه 
محمد الشمايله .وامنه,. محمد أبو نجا 
وامنه محمود الزغول وافقة محمود 
ابوموسى وامنه نمر الرسيقه وامته 
يوسف المراشده وامنه احمد الينزاوي 
وامنه سليمان ابوشتار وامنه عوككل 
وامنه محمد عنيزات وامنه يوسف 
العقايله واميره شريم واميره الناطضور 
واميه حسن عبدريه واميتبه سالم 
الكايد وامينة عبدالكريم عتوم وامينه 
الحلحولي وامينه هلال غماقه وانتصار 
ابراهيم عنام واتتصاز لحمد عبدالهادي . 
وانتصار اسماعيل. أحماد وانتصار ' 


شرفن انعم وانتضار جمعه:* 


خضروانتضار السعدي وانتصار صائح 
ابوحسين وانتضار مجميد سلاميه 
وانتصار محمود القيسيه وانتصار 
محموذ..ابوطريوش' وانتصار: يبوسف . 
الخطيب وانشراح الجعفري وانشراح 
رشيد موسى وإنشراح عثمان ابوعنزه 
وانشراح عمر الساعفه واتشراح 
محمد ابومراد واتعام.جمال مطر 
واتعام عوده العودات' واتعنام محمد 
ايوصيتي وانعام محمد شحاده وانعام 
محمد لاقي وانعام محمد عثمان وانعام 
محمود يونس. وانيسه الطراوثه وايمان 





سعد الذبيان وايمان إسليمان احمع” 
وايمان صالح العسايره وايمان 
عبدالكريم محمد وايمان عيدالله 
ايوالنيل وايمان الفيومي ؤايمان 


عثمان الترك وايمان لطفبي العبسي ' 


وايمان, محمد الملاد وايسان محمد 
لطفي وايمان محمد الناضر وآيسان 
قواس وايمانٍ يوسف النجار وامسال 
متصور منصور وامال نظمي مشه 
وامثه ابراهيم الفيومي وامنه خضير 
النجادات وامنه خليل بكر وامنه 
عبدالله خاطر وامنه مسلم السعيداتي 
وباسله عيد الطراوتة وياسمه حسن 
تركي وباسمه يوسف رصرص وياسمة 
خضيرات ويثينة محمود مرار وبثينه 
محمد عبدالله ويسمه تليم المعايطم 
وبسمه عامر بركات ويسمه عبدالغني 
الحجوج وبسمة عبدالهادي القيسي 
ويسمة سلام المليطي ويسمة سليم 
.زكريا وبسمة محمد المومني ويسيناء 
البكر وبشرى محمود أسويد ويهيجه 
يونس علي وتغريد الساعي وتغريد 
سعيد الخطيب وتغريد الرازم وتغريد 
.محمد المهيدات وتغريد محمد كنعان 
وتقوى احمد الخطيب وتمام محمد 
عضيبات وتمام يوسف عماره وتهاني 
احمد يونس وتهاني توفيق الشرمان 


وثريا اديب زيتون ' وجنازية يوسف-- 


.الوليدات وجميلة اينراحينم الطلافيح 


وجميلة احمد جعاره وحميلة احمد' 


صالح وجميلة ابوابريكِ وجميلة 
ابوحشيش وجميلة سعيد العمايره 
وجميلة علي التيمه وجميلبة عيسده 
الدحادحه وجميلة محمد السطري 
وجميلة نشوان وجميلة ورهانسي 
العظامات. وجميلة انماعيل الخمايسة 


. وحميلة داود الزعمط وجيهان رمضان 


اليدري وحاكمة حسن ايومنصور 
وحيسه علي الرشايده وحسن سلامه 
ابورداغع وحسن مصطقى عواد وحستا 
عليان الطراونة وحستاء الجَبور 
وحسينة عبدالكريم عنائيه وحكام 
عارقف مسعود وحليمة داود عبد 
وحليمة عزمي محمد وحليمة محفد 
تشوان وحليمة احمد الحجة: وحليمة 
حسين ابونجا وحمدة احمد ابوليل 
وحمده ‏ صالح التراكية وحمده 
عيدالعزيز درويش وخمدة أحمد 
ابوليل وحمدة عبد الحميد الطراونة: 
وحئان احمد سلامه وحنان الشيخ طه 
وحثي وحنان بركات العقول وحنان 
حسن الرفاتي وحتان سميح الفقرا 


وحتان صالح حسام وحتنان. 


عبدالرحمن المحاسنه وحتان غعبدالله 
ابوشحاده وحئان كريم الخوالده 
وحثان محمد عايش وحنان محمد 
الدحبور وحنان محمود عبد وحتان 
مصطفى. الكوامئة وحورية تليمان 
الفقرا وحورية خلف بطاينه وخالدية 
حسن عقيلان وخالديه علي دار نزال 
وخالديه محمد ايوجبل وختام 


سلامه. وايمان, ._ سليم وزها. علي ! 








عبدالغتي العلاؤين” أوخْنَام عبدالته 
داود وختام: عقناب الجفتف وكتام” 





.الثعار وخدييجه سالم' العليمات 
وخديجة عوض الربعي وخديجة: 
الرفاتي وخديجة: ابراهيم القضاه. 
وخديجة احمد: ايوزريق 'وخديجة 
عبدالرخمن عشا وخضره: خليل 
ابوصيام. وخظره. محمودٍ البسزور. 
وخضره عويدان حسشينٍ وخشره 
. محمود غبدالقادر وخلود .دوؤحان. 
خصاوئه. وخولا حسنين: النفيغنات 
وخوله الكريتي. وخولة قرغوش وخوله 
عرقوب وخوله خميس ابوسعد وخوله 
راشد العفري: وخوله سعيد الفيومني 
وخوله .عمرايوجيباره ‏ وخوله.عيسى 
الخوالده وخوله تركي محمد وخوله. 
سعيد البكري. وخوله سليم العيدالعال 
وخوله محمد النجار ودتقاز عبدالعزيز 
العزام ودولت محمد. عبيدات ورابعه 
حببن زغول ورابعه عرفات شهاب 
الدين ورابعه عكه ورابعة مطر 


الخطيب ورائده _عوده الهندي ورائده _ 


فتحي خليل ورائده مصطفتى 
الشعيبي ورائده عبدالرحمن المعايطه 
وربى محمد دروزه ورخاب احمد 
جزر. ورحاب لحمد. محمد ورحاب 
شفيق احمد ورحاب فوزي ابراهيم 
ورحاب مطاوع كسريم ورجمه 
عبداللطيف الشلبي ورحيمه عمر عمر 
ورديئه قياض ابداح وردينه محمود 


:'القواسبي ورسميه قارين المزعي 


--وزسميه محمؤد رفاس. ورسمية متصور. 
:: منشتولي 'ورقيه حامد ابوحلاوة ورقيه ٠‏ 
-سعيح م الحياب ورقيه شخاذه اللحفناوي 
ورقيه عيسى سمرين :وزقيه مصطفى 
الرفاتي. ورنده' تركي غراييه وروغية 
صألح نصير ورويذه عبدالجليل 
٠.‏ الضمرات ورؤية. حسين سليمان وريا 
محمود يني سليم ورينم احمد 
الكفاوين وريم احمد الكفاوين وريم 
جمال المحيسن وريم عيدالله الشوحة 
وريما شريف الحايك ورئيسة.اسماعيل 
أجبر وزبيدة 5 اأحسد الرشييد, وزريفه 

محمد ايداح وزريفة محمد خصوة 


.وزريفة محمد حصوه وزريقه محمد 


ابداح وزكية علي ابوداؤد وزكية: بتي 
عقيل وزهيز علي 
المعاريقف وزينب نبليمان ابوصليئح 


الهصيص وزينب محمد المعدي وزيئب 
محمود' صالح وزينب يوسف الطراونة 


وساره زعل الحنيني وساره تمر . 


ابوحسان وساره زعلٍ الحنيني وساره 
سليمان ابوشئين وساميه سلامه خاطر 
وسائده السعيد وسائده ذينب علي 
0 
سليمان وسحر صابر صباح وسجر 
عبدالرحيم عبدالجبار وسحر عدثان 
عبيدات :وسحر محمد يوسف وسعاد 
احمد الشلالده وسعاد تجمعه يرهوم 
وسعاد. سالم اليتيم وسعاد معيد بدر 
.وسعاد سعيد بدر وسعاد عبدالعزيز 
الكساسبه. وسعاد الكفاوية وسعناد 
ناضر البريقي ؤسعدي محمد الفراغير 
وسعدية'احمد مصلح وسعديه صالخ : 
الحوراني وسعديه محمد عبدالقادر 
وسكوت محمود عبابنه وسلمى فايز 
خحجاز وسلمى الشيخ وسلوى اشعند 
صبح وسليمان حسن اليمني وسمر 
احمد صلاح وسمر صالح. دولات وسمر 
علي ايورمان ‏ وسمر عيمى. العملبه 
وسمر'فواز ابوشهاب وسميحه: صابر 
سرور وسميحه الذتييات وشميحه 

قبلان .الشواوره وسميحة المحاذين 
وسميره اسماعيل صالح: وبميره: خلف 
التبوي وسميره رشاد. عاشوز. وسميزه 
سالم السواخته وسميسره صلاج 
الصضمادي وسميئره فخي >حمدان 


وسميزه الكسواني 'و, سميره مفحمند . 
١‏ حبيْت وسميره محمد الغؤيمر وسميره.. + 


محمد الحراحشه وسميره حسن 
“اليتيري وسميره محمذ مرشّد وسميه 
احمد: اومحمود وسميه علي الكوامله 


وسميه آبوسمهداته وسمية-عبدالله ' 


حسن وشناء حسن الخالدي وستاء 
حسن ابوشويمه وستاء: سليم: الغوازم 
وستنناء عادل الشرينقف وسهسام, 
عبدالرحيم .سلمان وسهام عواد 
الرهايفه وسهنام فضيل خضراوي 
وسهام احريبي وسهام نظمي 'ابوغوش ‏ 
وسهام يوسف سلظان وشهيز .ليم 
:احمد وسهيله توفيق يتىي فقل 
وسهعله الشمايله وسهيله انمد" طباح 
وسوسن الكيالي وسوسن عادل. عمار 


وسوسن علي حسن :وسوستن غلي 
حسن وسوسن قاسم الفوآعره وسوثيه 
عطالله التميه وشفا عطية خسن 
وشقاء محمد سلامه وشفيقنيه 





السعيدات وشيخه ياسين: البداريئن 


وصالحه عبدالله الحتيطني وصباج ,١‏ 


احمد مطالقه وصباح عارف الخديد , 
وصباح عبدالجبار عبدالزخمن وضياع'.. 
مج المبيضين وصباح يوسف عثمان : 
وصبحيه محمود عيد وضبحية . . 








اسماعيل وصبرية محمود د صبع 0 


وزينب علي الجوابزه وزيندب مخميد اللطقم_وقاطمة امفيك كت 7 
:'حمدان الدلكني وفساطملة راشبه 


وصيئحة :محمد القيوز قات 


ربيع وصفاء :هواؤشه. وصفيه استماغيل م 
عيمئ وصفيه طه.عليان وصفية يوسفٍ 
الثرقاء وصفيية: محمود ايبوئجا . 


وضمياء: الشمايله. وضياء. حيبن موسئ 
وضياء “الخاج "قاسم وطنريف. موثق 


عيدالسلام وظمياء. الشمايله: أوعاليه 1 


القوايعه وعاليه قاسم جرادات وعالية 
ديب سريل وعايكة. ضدقه السلاق 


وعايشة' خليل مغيز وعايشة ايوتجا ' 


: وغائده احمذ العقدة وعائده اجلامته 
وعائشة احمد ابراهيم وعائشةٍ عبذالله 
: ايؤسعد وعائشة القيسي وعائشه علي 1 


ابوالرب: وعائشة مخصد المفايعه 


وعائسشة محمود ابوغياض وغتائشة 


سليم يني. ملحم وعائشة فحفد :السقا ٠‏ 


: وعبدالمجيد فالح الغزام وعيله سالم 


العمايره وعبله عبدالقادر الاعرج :5 
وعبير. عبدللئعم العمري وغبير امتأور . 
. عواوده وعداله يوسف 'وعدله:خضير 


وعديله هندي وعذراءع علي انراهيم 
وعربيه . حسوته. طية وعريقه لحمد' 
جويزه وعزيزه تصرالله .وعسزيّزه 


عبدالتله الشمالي وعطاف أحمد : انعيم. : 


وعطاف جميل .ايُوشاهيِن 'وعظباف 





عمر الفراحته “وغطاف محمد “البواب 0 


وعطاقف محمد جائم. وعفاف أرشيد 
الزيود وعفاقف عبدالله الشمايله وعانٍ 


حسن الزبابعه وعليا العميريين وعليا 


سويلم ابوشنان” وعواطك عبدالكريم 
ابوماضي وعوده .توقيق 0 
الخاسي وعيده خامد ابوزايد وعيذه 
توران المعيط وغاذه 'التطايفة وغاليه ٠‏ 


سلمان شادرما وغاليه مطز الجوامدة " 


وقاطمة. ابرأهيم الظويسي وفاطمة 


ابراهيم المصاروه وفاطمة أحمد نحموده- 


وفاطمة 'لحمد. حمدان وفاطمة: احمد 
عبابنه .وقفاطمة احمد أشحادة أوفاطمة 


ادريس المرزوق 'وفاطمة الكريم طزاونه 
.وفاطمة حبر النعامي وفاطمة ‏ حشن 


٠ فردوؤش : وقاطمة ذاود: عبد وفناطمنة‎ ٠ 
+ شحده الغدارية: وقاطمة عارك‎ : 
.: حوراني: وفاطمة. عبدالله ايوهزم:.‎ 


وفاطمة عثمان .عواد أوفاطمة .عطالله 
الشمايله وقاطمة علي الزييدي .وفاظمة 
:علي ابوزاغ» وفاطمة] محمد غنول 


وفاطمة محم الحزام وفاطمة محمد 5 


. اقطيط وفاطمة محمود السباتيين 


1 ' وقاطمة مخمود إداود وفاطسة: :نافع 





5 خليل وفتحية' خليلن المطارنة ,وفتخية 
راتب مدلل وفتحيئة فنوزي زب 

وفدوى محمد. صيح وفدوق: منخمود 
المغربي. وفزخانه “عبدالفتاج خلجل 

.وفرهام ابراهيم بركات وفزيال ايرا 
متصور وفريال الشلالدة .وفريال 

شزيفات وقريال حسن. صالخ 'وقردا 








سن الاغرجي وفزينال..حسيدن : 
' اللهواني وقريال :رفيق ابودية وفريا ١‏ 
طلال الصياخح وفريان غبدائلله ‏ ياسين - 
وفريال عودة. الطراوتة.'وفريال محمد .. 


المليحاث وفنريندة 5 علي .الدعييها 


وقريدة 5.قلاح حميدات وفريدة امنخسؤد. 


العبسي: وفريده.يوسف.عباسش وفريد 
احمد العمري وقصايل تائم البطوش 


وفضايل محمد الهواورة .وفضة :موسى, 
: لحجوج وفهمية عيسى حماد وقوزه” 


عبدالهادي الخلايلة وفوزية حسبن 
'محمد وفوزية ية عايد . الكيلاتي. اوقوزيه 
عبدالرخيم اشلبي. وفوزيه :قاب 


ولثى حسن: بسرجاوي” :وليق' 





أشقيئرات وليل محمد الشيلخ وليق: 


مخمد 'ايورواع وليل محمد ذِيابيء 1 


ونناجد محمود عزام وماجده سليفإن 


غربيات وماجده عبدالقادر القرايده : 
.وماجدة عبدالمجيد. إياغي ومازن , : 
عيدالرحمن بييرص ومائدة المبسلط 0 


ومحاسن أسماعيل ‏ الحسن وريم 





وفايزة :'غبدالكريم خليل” :وفائزة 'الحمنة: 





عَضَيبات وفعروز. عبدالرزاق .الكايد 


:“أمين البرقاوي أل “خسن قطي ” 


ابراهيم رضوان ومريم ابراهيم د الله :5 
عبدالرحئن احمد وشفيقه محمد . ' 
الربائعه وشهيره حسن قطام وشوظه ' 
محمد الرواشدة وشوقسة مخحصيد . 















ومها صبري ايتوحتيتن ومهتا 
عبندالقتاح الطيطي ومها عمز القَضاق 
:مها فريد الصمادي 8 0 


لتشاش” وميسون أحمتد اللحارمة 
ومتسون. لحم عمرو: : وميسونٍ احمدة 


اشلامه وميسون تحسيئن “الطنزاونة 
ؤميسون حسن القيري وميسون :فايذ 
الخطيئب .وميسوؤن مخمد الزيودٍ 
: وفيسون محنذ' مجلارقه وميسون 
ماحموذ: الصبايحته وسيسسون متحسود 








































































.ونادياً ايْرَاهِيمٌ شعلان: وناديا. 1 
الصمادي وناديه خليل أصليح وناديه 























0 م قائدة خليل عليان ومهند خليل غليان باجمل التهاتي 
ا 


للآنسة وسام ابراهيم الجلاد 


ا 0 
١‏ حَإحِسَاح نالودزدات العزرة 0 بيات عاصة . 
- مصت وا لمشيات ع هزد ينزها ديّايعة لل هك ف . 
«قتصودت “2 الوه وكقور اريت 
امدصطنا عرد ف ددديك اوها . 















0 بمتاسية تخرجها من جامعة اليرموك وحصولها على درجة 
البجلوريوس في العلوم الحياتية. تهائينا والف مبروك. 


يتقدم السيد: سليملن سهاونة 
والعلئلة من. اين العم المهندس 
زياض سهاونة وزوجته يلحر 
التهاني والتبريك بمناسبة المولوذ 


والدكتور ابراهيم العتوم 1 


والى جميع العاملين قي 


قسم 5 
جعلة الله 'من ابناء السلامة لجراحة /رجال فق مستشقى البشيا 0 


. واقر به عيون والديه تهاتينا واف 


يروك " 








6 سبال مرح 
يقن امال لالع بإموالتا في . : 
1 
قالرقارد م لوسف سي - 


1 جناسية مجه سو طية اليعوواف. 
تمض ملطزمودمك وبأرقى. . . 


بدفيع و اهمها ريلد نيع 
يعيد ميلاد 


يتقدم محمود العبادي باجمل. التهاني. للطفلة الغالية 


اسيل أحمد العبادي 


نمتاسية .عيد ميلادها السعيد. اتهانينا وعقيل المئة عام. 


/ : الوالد والوالدة والاخوان. 
١‏ الريك آل مال المرريم : يهنئون ابنتهم الغالية: 
الاي يست 01 
القليه ع خرة الى ينانا © 
#1 السرم الطساس 


كلدم الي 
عناسيس اكترجيع , 
*أوايه انلم يت لطن 4 


]1 جغتها الله من ابتاء السلامة 
أواقر يها عيون وآلديها. 











-بمنئسية عيد ميلاده السادس ميروك وعقيال المثة عام. 


ْ تهنكة بالتذ 
يتقدم محمود مومنف الحو سئي باجمل التهاتي الى 
الاضدقاة ٍ 
1 . غالب عاشور” 
وخالد الشولي 


بمناسية تخرجهم من الجامعة. تهائينا والف ميروك. 






فتقدما ينام و متائح هاشم 
ف 1 أحرافيه “وصلاحم: 0 آيات. 


5 نيت اللبيع في اريد 


شارع البارجة قربي جمعية :ال حداد 


١‏ بيت مؤلف من أريع غرف ومتافع وحلووز ماء مع ساحة واسعة مقلم على 
سطح البيت صنقة كبيرة وبريده ومخزن على الشارع العام. . 

٠: :[‏ المراجغة مع ضلحب املكاث 5907039 + 140084 ختئ الساعة الثانية . 
: بعد الظهر.من: كل يوم: 3 














لوت ال سيم 1 


- “الشركات والمنشات الخاصة التي تستخدم خمسة اشخاص فكثر. 
ب - الاردتيين العاملين في البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية او العسكرية العربية والاجنبية والملحقيات والمراكز الهنية والتعليمية 
التلبعة لها والمعتمدة في المملكة. 


تطبيق الضمان الاجتماعي اعتبارا من 110//١‏ على الفئات التالية اختياريا: 


1 الشركات والمنشات الخاصة التي تستخدم اقل من خمسة اشخاص. 
ب - اي اردني يرغب في التامين ضد الشيخوخة والعجن والوفات. 


قرر مخدس الوزّراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ © «ووبناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضما: الاجتماعي 
المواققة على تطبيق الضمان الاجتماعي على الفئات المبينة اعلاه اعتبارا من ///1441. 

ويهدف هذا القرار الى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي واتاخة المجال لكل اردني رجلا كان أو امراة للاستفادة من منافع الضمان 
لتانين حياة كريعة له ولاسرته في حياته ومن بعده. 


.واستنادا الى احكام قانون الضمان الاجتماعي. وتنفيذا للقرار المشار اليه.. يرجى من جميع اصحاب العمل والعمال وسائر الفتات 
والافراد الذين يشملهم هذا القرار مراعاة ما بلي والتقيد به بدقة. 


اولا: بالنسبة للفئات الملزمة بالتامين في المؤسسة 


: 0 - يعتبر التامين عط اسل 00 والعجز والوقاة والتامين ضد اصابات العمل وامراض المهنة مطبقين الزاما على جميع الشركات والمدشات 
ني تستد اشخا العاملين ١‏ كانت طبيعة اج 0 مدة 
0 0 98 )ص أأكثر وعلى جميع قيها مهما كان جنسهم او جنسيتهم, ومهما جورهم او قيمتها و 
يعتبر التامينان المذكوران مطبقين على الاردنيين العاملين في البعثات الاجنبية الاقليمية منها او الدولية السياسية او العسكرية والملنقيات 
والمراكز التعليمية أو الفنية التابعة لها والمعتعدة في المملكة. مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التامين وذلك 
اعتبارا من أبكياه؟1. 
- لتسجيل المنشات والشركات والبعثات المشمولة واتعاملين فيها. ولتحديد الالتزامات والحقوق المقررة قانونا. ولتنسيق ومتابعة العمل 
والعلاقات بين هذه المنشات والمؤسسة العامة للضمان الاجتداعي ولتسهيل اجراءات التطبيق. تدعو المؤسسةٍ اصحاب العمل الى تسمية احد 
موظفيهم ليعمل ضابط ارتباط بينهم وبين المؤسسة وتكليفه خطيا بمراجعة المؤسسة خلال اسبوعين من تلريخه للتعرف على متطلبات تطبيق الضمان 
والحصول على الكتب والنشرات التوضيحية والنماذج والاستمارات اللازمة لاغراض التطبيق وكذلك حضور الندوات التي تعقدها المؤسسة للاطلاع 
على مختلف الجواتب القانونية والتنظيمية والمالية الخاصة بالضمان الاجتماعي وعلى مهامه كضابط ارتباط لتمكينه من القيام بواجبه على اكمل وجه 
- يتعين. على كل صاحب عمل تسجيل منشاته على النموذج المخصص لهذه الغاية وتقديم بيانات مفصلة تتضمناسماء وأجور العاملين والمتدربين 
لديه وتسجيلهم على النماذج المخصصية والتي يمكن الحصول عليها من المؤسسة بواسطة ضابط الارتباط. وترفق استمارة تسجيل العامل بصورة 
مصدقة من ششهادة المبلاد للاردتيين وصورة عن دفتر العائلة او جواز السفر. 
© -حدد قانون الضمان الاجتماعي الاشتراكات التي يلتزم صاحب العمل يتاديتها شهريا الى المؤسسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بنسية 1/1١8‏ 
من قيمة الاجور الشهرية الاجمائية للعاملين لديه والمسجلين في الضمان. وعلى صاحب العمل تاديته؛ الى المؤسسة قبل الخامس عشر من الشهر الثاني 
للاستحقاق وفقا لما بلي: 
.يقتطع (5/) شهريا من اجر العلمل. 
)/٠١(‏ من قيمة الاجور الاجمالية يدفعها صاحب. العمل منها (7/) لتامين اصابات العمل وامراض المهنة 
- (48/) لتامين الشيخوخة والعجن والوفاة. 
5 - تحسب الاشتراكات الشهرية على اساس ما يتقاضاه العمال من اجور شهرية خلال شهر حزيران علم ١14419‏ وإلى ذهلية العام المذكور. اما الذين 


' بلتحقون بالعمل بعد الشهر المذكور فتحسب اشتراكلتهم على اساس الاجر الكامل للشهر الذي التحقوا فيه بالخذمة اذا كانت هدة العمل خلال الشهر 
ستة عشر يوما فاكثر. 


4 - تقايل التزامات صاحب العمل في تامين. الشيخوجة والعجز والوفاة مكافاة نهاية_الخدمة القانوزية. المقررة وفقا لاإحكام قانون العمل المعمول به. 


1 0 , وتيقى حقوق العامل في مكافاة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة التي سبقت تسجيله في الضمان في ذم صاحب. العمل يؤديها له عند انتهاء خدمته وعلى 


اساس اجر الشهر الآخير الذي ت © 'غندم “الخدمة. 


4 - تقابل التزامات صاحب العمل في تامين اصابات العمل وامراض المهنة مأ كان هقررا عليه تجاه العامل انماب بموجب قائون العمل وتجل ' 


المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محل صاحب العمل في تحمل مسؤوليات معالجة الاصابات ودفع البدلات اليومية وتخصيص رواتب التقاعد او 
التعويضت حسب احكلم قانون الضمان الاجتماعي. 
4 تبقى سارية المفعول اية انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالانخار والتوفير والتامين الصحي للعمال. ولا يجوز الغاؤها استنادا الى قرار 

تطبيق الصمان الاجتماعي المشان اليه. 

٠‏ اذا تاخر صاحب العمل عن تادية الاشتراكات الشهرية المقتطعة من احور عماله ونذك التي يؤديها لحسابهم عن الوقت المحدد (خلال الخعسة 
عش يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق) ستغضطر المؤسسة. واستنادا الى احكا القانون لتغريمه بفائدة تاخير مقدارها 7/5 شهريا 

١‏ - تلفت المؤسسة نطر اصحاب العمل الى انه في حال عدم اقتطاع الاشتراكات عن كل :.بعض العمال العاملين بديهم, او اذا لم تؤد الاشتراكات 
على اساس الاجور الحقيقية. فستضطر المؤسسة لتغريم المخالفين بمبلغ اضافي مقداره ١‏ /) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدوها. وذلك دون انذار 


او اخطار مسبق 


١‏ - ستقوم تقوم المؤسسة بتكليف فرق عمل من موظفيها لزيارة المنشات المشمولة بالضمان لمساعدة اصحاب العمل والادارات على تسجيل منشاتهم 
والعاملين فيهاء 

ويموجب احكام القانون بحق لهؤلاء الموظقين دخول منشأت العمل اثناء العمل والاطلاع على المستندات والمحررات والوتثائق التي تتعلق يتنقيذ 
القانون وليم صفة الضابطة العدلية في مجال تطييق أاحكافه. 

٠‏ - في حال وقوع اصابة عمل لاحد العمال المشتركين في الضمان. على صاحب العمل ان يقوم بنقل المصاب الى اي مركز علاج مناسب. وابلاغ 
المؤسسة عن كل أصابة عمل خلال ثلاثة ايام من حدوثها وعلى النموذج المخصص لهذه الغاية (اشعار اصابة عمل) ويتحمل صاحب العمل اجر اليوم 
الذي وقعت فيه الاصلبية. 

4 . يحق لكل مشترك في الضمان ان يتقدم الى المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه. لضم او شراء سنوات خدمته السايقة بهدف 
احتسابها في مدة تقاعده. ولا يتحمل صاحب العمل اية مبالغ مقليل ضم مدد الخدمة السابقة المشار اليها. وتحسب البالغ المطلوبة مقابل ضم الخدمة 
السايقة على اساس الجدول رقم (©) الملحق بالقانون, ويؤديها المشترك الى المؤسسة دفعة واحدة او على اقساطء حسب التعليمات المعمول بها 
والصادرة استنادا الى احكام القانون. 


ثانيا: بالنسبة للانتساب الاختياري 


استنادا الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه: 

1- يجوز لكل صاحب عمل يستخدم اقل من خمسة اشخاص التقدم بطلب الاشتراك في الضمان وتسجيل العاملين لديه وحمليتهم بالتامين ضد 
اصابات العمل وامراض المهنة والتامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة على اسلس اختيلري. وله ان يحدد تاريخ الاشتراك. على انه لا يجوزله 
الانسحاب بعد ذلك. ويتعين عليه عد تسجيله اداء الالتزامات المقررة بموجب القانون والمشار اليها فيما سبق. 

ب -ايحق لكل اردني غير مشمول الزاما بالضمان. عمره هن سن 15 الى سن ٠+‏ بالنسبة للرجال والى سن (56) بالنسبة للاناث التقدم الى المؤسسسة 
العامة للضمان الاجتماعي مباشرة بطلب الاشتراك في التامين ضضد الشيخوخة والعجز والوفاد على اساس اختيلري ويلتزم في هذد الحالة بتادية ما 
نسبته 217 من قيمة دخل يقدره لنفسه. 


مناقع الضمان ومزاياه 
١‏ التأمين ضد الشيخوخة والعجن والوفاة 


يوقر هذا التامين لكل مشترك فيه المنافع التالية: 

أ- راتب تقاعد عند بلوغ سن الشيخوخة. شريطة أن تكون له هدد اشتراك لا دقل عن عشر سنوات. 

ب راتب تقاعد العجز. ويخصص هذا الراتب للمشترك الذي يصاب بالعجز الكلي الدائم شريطة ان يكون قد سدد اثني عشر اشتراكا شهريا 
متصلا او اربعة وعشرين اشتراكا شهريا متقطها على الاقل 

جدباواتب تقاغد الوقاه. ويخصص للورتة المستحقين عند وفاة المشترك في الضمان شريطة أن يكون قد سدد آثني عشر اشتراكا شهريا متصلا او 
اربعة وعشرين اشتراكا شهريا متقطعا على الاقل قبل حدوث الوفاة. وان تحدث الوفاة اثناء الاشتراك. 

- نعويضات الدفعة الواحدة. وتصرف للمشترك الذي تنتهي خدمته قبل استحقاق التقاعد شريطة 'عتباره خارج نطلق احكلم القانون وفها 

للتعليفات الصادرة بهذا الخصوص. 


- التامين ضصد اصايات العمل وامراض المهنة 


يوفر هذا التامين لكل مشترك فيه يصاب بحادث عمل أو يمرمن مهني ما يي 

١‏ العئلية الطبية التي تستلزمها حالته الناشئة عن الاصابة 

ب البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل والى حين الشفاء او ثبوت العجز او حدوث الوفاة 

حج د رواتب التقاغد الشهرية في حالة العجر الذى تبلغ نسيته 7/0 فاكثر او للورثة في حال وفاة المشترك في الضمان 
د التعويضات المقطوعة اذا كلنت نسية العجز الناشئّة عن الإصابة اقل من 09١‏ 

ه - نفقات الجنازة. 

ويستفيد المشترك في الضمان من الحقوق المقررة له قانونا والمبيئة اعلاه من اليوم الاول لتسجيله في الضمان 


المدير العام 


ا 0 ال ل ااا 2 لللاا 0 


دس ا - مقابل ضاحية الحسن للاسكان . 


7 لايد 1ن 
كن لك 









































مواطن حري به ان يعرف أن 
تزخر بها بلادنا ابتداع 
والزيت الصخري 













اوالزهيد. كما يحلم البعض. 





حقائق وارقام 

لكن المعادن ليس اهمها النفط. 
فهناك معادن يمكنها ان تحدث نقلة 
نوعية سريعة في اقتصاديات الاردن 
وف حياة الناس. كالفوسفات الذي 
يتواجد بكثرة وكذلك البوتاس... لكن 
التساؤل الذي يقرض ذاته على اذهان 
الجميع. وخصوصا المختصين: لماذا لا 
يقوم قطاع المعادن (او الصناعات 
الاستخراجية) بالدور المطلوب منه؟ بل 
نستلمح من خلال احصائيات مختلفة 
حصلنا عليها ان هذا القطاع يتعثر. اى 
يتراجع. فانتاجنا المحلي للصناعات 
الاستخراجية والتحويلية للفوسفات 
واليوتاس والاسمدة” والاسمنت قد 
انخفض من (- ٠ر4ر818)‏ دينارا عام 
4 الى (- ٠ر7‏ الار49) دينارا عام 
65 وتراجعت نسبة مساهمة 
الناتج المحلي (للفوسقات والبوتاس 
والاسمدة والاسمنت) من مجمل 
الناتج المحلي للصناعات الاستخراجية 
والتحويلية. من آر؟5/ عام ١945‏ 
الى كراايز عام 1546 


ويجب على كل فرد منا ان يدرك انر 1 


هذه المعادن تتأثر اهميتها من' 
مردودها بالعملات الصعية عند 
تصديرهاء بمعنى انها تصتع لتصدر 


. النسبة الاعلى منهاء فنحن انتجنا على 
سبيل المثال ‏ من الفوسفات (عام 
5) ما معدله "الارلا0ر طنا 
وصدرنا مته (١٠لارة١5رء)‏ طن اي 
بقيمة صادرات بلغت 157ر0485ري257” 
'ديناراء وكذلك شأن البوتاس الذي 
انتجنا منه في ذات العام 5ر504 
طنا وصدرنا "الالار؛ 5 طناء بقيمة 
٠‏ ارلاممر١5‏ دتائير 
© ولعل في هذين المثالين ما يظهر لنا 
' اهمية تصذير مثل هذه الخامات 
المصنعة وما يدره ذلك على الخزينة من 
عائدات: 
لكن حتى هنا تقيدنا الاحصاءات 
. ان صادراتنا من كل مادة من هذه 
المواد قد تراجع وبالتالي تراجع العائد 
الماليء الذي يتلوهء فصادراتنا من 
الفوسفات عام ١187‏ ارتقعت كميته 
' الى 556رلا5اره طنا بعد ان كانت 
عام 154 (١آلار5١كر)‏ طن لكن 
| العائدات اتخقهقضت من 
5ر45ءرة1 ) ديتار الى 
6 هرا ديتار وكذلك شأن 
الاسود الذي اتخقفض 
تصديره من ”5ر779 طن عام 24 
إلى ١‏ جا 
فاتخقضت العائدات من هذه المادة من 
غكلار؟ةكره ديتارا عام 1948 الى 
؟4اراالان؟ دينارا عام 1541. 
. ولن نستمر في سرد الاحصائيات 
الجافة لكافة المواد عن العام الحالي 
وها سيقه بستواتء لكن هذا كله يشير 
الى شيء من الانحراقف عن الخط 
الصاعد اى المستقر لقطاع المعادن. 
طبعا قد يقال في هذا المجال ان 
الامر يعود للأسعار العالمية 
وتدبذباتهاء وعندها نقول اذا صدق 
هذا في جزه من ذلك. يبقى علينا ان 
نفسر الكثير من ظواهر الانخفقاض في 
الناتع؛ وليس في العائد وان قيل ان 
ذلك يعود لاستيعاب السوق المحلي 
والعالمي: نقول اليس هناك دراسات 
تخطيطية تدرس ابعاد واحتياجات كلا 
من السوقين؟ ثم لماذا حافظ النقط 
والالمنيوم والموز والبن والشاي على 
اسعاره العالمية وانتاجه المتزايد رغم 
كافة التذيذيات. بيئما يفشل قطاع 
التعدين في الحفاظ على ذلك 
'الاستقرار؟ 
هذه التساؤلات واخرى غيرهاء 
طرحتاها على مجموعة من المختصين 
والباحثين والاقتصاديين؛ لمعرفة الدور 
الذي تلعبه ويمكن أن نلعبه قطاعات 
' المعادن والصتاعة الاستخراجية في 
دعم الاقتصاد الاردنيء ولمعرقة 
الاسباب التي تقف خلف تراجع هذا 
الدوى ‏ أن كان كم تراجع - 


الاسمنت 


واصف عازر 

لقلؤنا الاول كان مع 

واصف عازرء مدير عام 
الفوسفات. حيث قال: 

اللوضوع ليس تراجع قطاع 


شركة 


قد نيدو للوهلة الاولى أن موضوعا كقطاعم, .التعدين لا يمس 
حداتنا من قريب أو بعيد. قهو لا يرتيط يطعامنا وشرادنا 
وحاجاتنا الملحة. لكن امعان النظر والتفكير المتعمق يوضح لتنا 
اننا لو كنا لا ناكل المعادن. فاننا نتنفسها ولو كنا لا نشريها لكنها 
تحركنا. وتساهم ف مداخيلنا وانفاقئا اليومي. 

وان كنا نطلق جزافا لفخكد «قطاع المعادن» على كل الصناعات 
الاستخراجية. فذلك لتقريب هذا المفهوم من إذهان العامة. لان كل 
الثروات الطبيعية والمعدنية التي 
من القوسفات فاليوتاس فاملح فالرخام 
. انتهاء بالنفط الذى تشير المؤشرات الى انه 
سيحدت نقلة نوعية قف حياتناء قتليس الدشداش - كما بتندر 
الناس - وتعلو مداخيلنا وتعمر سياراتنا بالينزين المجاني 


طنا عام 46, 


التعدين بل الدور الذي يقوم به هذا 
القطاع في اقتصادنا الوطتيء 

فحينما تتحدث عن قطاع التعدين 
فاننا نشمل ايضا صناعة الاسمنت 
وتعدين الخامات المتوافرة في الارض 
الاردنية بدءا من النقط ومرورا بالرمل 
الزجاجى والمقالع وما الى ذلك من 
اوجه النشاط ومن هنا نجد ان جزءا 
غير قليل من نشاط التعدين يرتبط 
بالنشاط الانشائي قاستهلاك 
الاسمنت والحصمة والرمل يعتمد على 
مقدار نشاط انشاء المساكن والابنية 
والمرافق والطرق والجسون وما اليها 
من نشاطات انشائية تستخدم هذه 
المواد. 

ولا بد ان غيري اكثر صلة مني 
يهذا النشاط ليتصدى للحديث عنه 
وعن دورهء اما قيما يتعلق بذلك الجزء 
من نشاط التعدين المرتبط بالفوسفات 
بصورة خاصة فقد كان له ولا يزال 
دور اساسى في رقد الفعاليات 
الاقتصادية الاردنية بالكثير من 
الايجابيات التي جعلت من هذا 
القطاع بدق رأس الرمح في تطوير كثير 





“من قتجالات:“الاقتضات الأردني ولعل 





من المناسب ان نذكر اهم المعايير التي 
تحدد دور قطاع ما في النشاط 
الاقتصادي , حتى يتسنى لنا الحكم 
له او عليه في مجال دوره في التنمية 
والتطوير الاقتصادي والاجتماعي» 
واهم هذه المعاير هو حجم الاستخدام 
- والقيمة المضافة وتوفير العملات 


الاجنبية وتنشيط الفعاليات 
الاقتصادية الاخرى. 

ويمكن القول بحق ان دور تعدين 
الفوسقات في كل هذه المعايير 


الاساسية ليس ايجاييا فقط يل متنام 
وفاعل في حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الاردن قفي مجال 
الاستخدام على سبيل المثال يشكل 
قطاع تعدين الفوسفات بصورة 
مياشرة نحو خمسة الاف مستخدم 
يعملون في الشركة ومع مقاوليها 
العاملين في التعدين. 


ومن هذه الناحية فشركة 
الفوسفات من اكبر المؤسسات, 


المستخدمة للقوة العافلة الاردنية في 
الاردن. وهؤلاء العاملون يختصون 
بمزايا ومتافع سواء من حيث الراتب 
اى توفير السكن إى المساهمة في 
الضمان الاجتماعي وصناديق التوفير 
والمعالجة الصخية واذا اردنا رقما فان 
ذلك الرقم يناهز العشرين مليون دينار 
سنويا منها 5ر11 مليون في شركة 
القوسفات دون مقاوليهاء ولا مجال 
للتوسيع في وصف المنافع التي تقدمها 
الشركة للعاملين قيها وللمجتمعات 
المحلية التي توجد. بها للشركة انشطة 
فاعلة. د :0 

واذا اخذنا المعيار الثاني والمتمثل 
بالقيمة المضافة والتي هي تعيير عن 
مدى مساهمة شركة الفوسفات في 
الدخل القومي لوجدنا ان هذه 
المساهمة تقاربي -0 مليون ديتار 
سنويا على صورة اجور ورواتب 
وأرباح وقوائد تدفعها الشركة سنويا 
وريما كاتت من هذه الناحية اكير 
مساهم منفرد معدا الحكومةء في 
الدخل القومي. ولعل من المناسب ان 
نذكر رقما يبين قيمة مدقوعات شركة 
القوسفات للخزينة ومؤسساتها العامة 
لنقول ان هذا الرقم يتراوح بين 
9١-7‏ مليون ديتار سنويا. واذا 
انتقالنا الى المعياز الثالث 
المتعلق بتوفير العملات الاجتبية القابلة 
للتحويل لوجدنا ان شركة مثاجم 
القوسفات حتى ف هذه الظروف 
التسويقية الصعبة توقر نحى 5٠١‏ 
مليون دينار سنويا ولا تنقق مثها من 
ا الاجتبية الا ميلغ يتراوح بين 

7,٠١‏ مليون دينار مما يعني أن 


هذه الشركة تساهم يتوقير ميلع صاف 


يناهز 19١‏ مليون دولا سنويا. 


در" مليون طن سنويا 
واذا اخذنا المعياى الرابع فتعدين 
خامات الفوسفات وتصديرها مرتيط 
بتنشيط مجموعة متشايكة من 
القعاليات الاقتصادية اهمها قطاع 
النقل حيث يتم تقل در مليون طن 





تحقيق: وفا احمد 


و نوزد عمارين 





ستويا من المناجم الى العقية تستخدم 
سكة الحديد والالاف من السيارات 
الشاحنة ويتم تصدير ما يصدر من 
هذه الامكانيات من ميناء العقبة 
وشركة الفوسفات هي دون منافس 
اكبر زبون للميناء والشركة ايضا من 
اكير المستهلكين للطاقة الكهربائية 
وللمحروقات ومشتقات التفط ولحدد 
كبير من الصناعات المتنوعة في الاردن. 

اذن يمتاز نشاط التعدين بالدرجة 
العالية للترابط مع القعاليات 
الاقتصادية والاحتماعية المختلفة في 
الاردن ولا يصعب على الباحث أى 
الدارس ان يتقصى اهمية العتصر 


المضاعف في نفقات شركة متاجم 


الفوسفات, وطبيعي' انه توجد معايير 


اخرى عديدة 





عامة عن ان قطاع التعدين وتعدين 
الفوسقات بصورة خاصة ليس قطاعا 
متعثرا. بل قطاعا هاما في تنشيط 
الاقتصاد الوطني ودقع عجلة تنميته 
بتسارع الى الامام وطبيعي ايضا ان 
كل نشاط يواجه من العقبيات 
والصعويات في تحقيق تطلعاته 
واهداقه ويرامجه ما يجعل البعض 
يرى في هذه الصعويات نقاطا سلبية 
هى مدعاة للاحباط والنقد ولكنا ترى 
ان كل عمل واي عمل لا بد أن تواجهه 
مشكلات وعقيات يتصدى لها 
العاملون في الشركة ويتغليون عليها 
ليحققوا الانجازات التى اشرت اليها. 

فقد زاد انتاج الفوسقاتء في 
الاردن من (4ر١)‏ مليون طن عام 
ها ولار١ا‏ مليون طن 191751 
ليرتقع الى 'ارة مليون طن عام 15457 
وتطور معه التصدير ليصل الى "ره 


. مليون طن عام 1947 مقارتة مع ار1 


مليون طن ١5765‏ ولا يد ان يواجه 
تحقيبق مثل هذه القفزات عقيات 
وصعويات والمهم اتنثا استطعتا 
اجتيازها وتغلبنا عليها و تواجهنا الآن 
عقيات وصعوبات من توع آخر فقطاع 
تعدين القوسفات يتعامل مع السوق 
الدولي ولا يتعامل مع السوق المحليه 
وبالتالي فهى عرضة لكل تيارات 
المتافسة الشديدة خاصة اذا علمنا ان 
سوق الاسمدة في العالم والقوسفات 


ومادة القوسقات الخام تعرض لهيوطٍ 


سعري مريع مند عام 1185 ولا شك 
ان هذا الوضع في السوق الدولي هق 
مؤثر سلبي نقوم الان باتخاذ أجراءات 
تستهدف تقليل تأثيره على مسيرة 
التطوير حتى يتم تجاوز هذه الازمة 
ونحن سنتجاوزها باذن الله. 


فايز الطراونة 

أما الدكتور فليز الطراوتة 
المستشار الاقتصلدي لرئاسة 
الوزراء فقال: كيف يمكن ان نصف 
القطاع ككل يانه متعثر واعمدته قائمة 
بشكل قوي لناخد القوسقات اولا- 
شركة مناجم الفوسقات تعتير من 
انجح الشركات الاردنية ولعلها الرافد 
الاول للعملات الاجنبية للمملكة. والان 
وبعد ان اكتملت عملية دمج شركة 
صناعة الاسمدة يشركة مناجم 
الفوسقات وانتهت عمليا دراسات 
مناجم الستيرية لرفع الانتاج إلى (9) 
ملايين طن سنويا بحلول عام 1١95‏ 
قان عملية البحث عن اسواق التصدير 
هي الشغل الشاغل لادارة الشركة 


وبطبيعة الحال للحكومة في علاقاتها 
مع مختلف دول العالم. اما البوتاس 
فقد بدأ انتاجه التجربيي .ف بداية عام 
وقد واجهت الشركة بعض 
المشاكل القنية الادارية أثرت على 
الوضع المالي لهاء. وتزامن مع ذلك 
انخقاض اسعار البوتاس عامياء ألا ان 
الحكومة عالجت اوضاع الشركة 
المالية ومكنتها من معالية الاشكالات 


سلامة: خبراتنا فليلة.. ويجب تطوير التكنولوجيا لاستخلاص المعادن 


القفنية 
القيادية. 

لا يوجد مشكلة تسويق اطلاقا 
وانتاجها مسوق ومتعاقد عليه واذا 
كان في الامر مشكلة فهي مشكلة 
السعر العالمى المتذيدبي علما يان 
المنافسة في مجال البوتاس اقل بكثير 


واعادة النظر: بالادارات 


امكائيات الانتاج بعد ان انتظم 
الانتاج في شركة البوتاس والامكانية 
في تزايد مستر خاصة مع توسعات 
شركة الفوسقات العربية بمشاريع 
طموحة لانتاج العديد من املاح اليخر 
الميت سواء من البوتاس اى من مياه 
البحر مباشرة كما ان النظم الادارية 
والتسويقية تسير بشكل منتظم 
ويكفاءة عالمية تساتدها السياسة 
الاقحصادية الحكومية التي تتجه في 
هذه المرحلة الى زيادة القدرات 
التصديرية من خلال توظيف العلاقات 
الدولية الممتازه التي يتمتع بها الاردن 
مع سائر دول العالم. 


د. الياس_سلامة ل 


اللقاء التالي كان مع الدكتور 
الياس سلامة, مدير مركز اليحوث 
والدراسات المائية بالجامعة 
الاردنية الذي تحدث لنا عن 
مساهمة المعادن في الدخل القومي 
فقال: 

لا اعتقد أن قطاع التعدين متعثر 
في الاردن وانما هناك عدة عوامل ادت 
في الاردن وف الدول النامية الاخرى 
الى عدم الاستغلال الامثل لمواردها 
الطبيعية. 

القضية ليست داخلية تتعلق بالبلد 
وانما تلعب بها عوامل خارجية كثيرة 
من أهمب: التسويق وامكانياته, 
والمضارية في الاسواق العالمية وثانيها 
محاولة الدول الصناعية تحويل دول 
العالم الثالث الى مناجم اي الى معادن 
خام ققط دون اعطائها الامكانية 
ومساعدتها لتحويل مالديها من موارد 
طبيعية وتصنيعها وبيعها يشكل مجهز 
(مصنع) ف الاسواق العالمية. 

ويعتمد تطور قطاع الموارد 
الطبيعية على عوامل داخلية ‏ اهمها 
تطوير التكنولوجيا محليا لاستغلال 
المعادنت. 


الامر الثانى ‏ التدريب في مجال 
استخلاص المعادن من الخامات 
(ضعيف) لاننا دولة نامية وعمر قطاع 
التعدين عشرون سنة فقط وليس 
بالامكان من خلال هذه الفترة 
القصيرة ان نستخرج ونضع وتبيع 
لوجود مضاريات خارجية. 


أما العوائق الداخلية فهي عدم 
الخبرة الكافية للمتح الامتيازات 
لشركات خاصة لاستخلاص المعادن و 
تصتيعها اي ما زال هذا القطاع 
حكومياء واذا استشير القطاع الخاص 

فمن الممكن | ان يمول ويهيء الكفاءات 
للاستخراج والتصنيع» كما أن اعطاء 


العمري: الصنذاعات التعدينية تتأثر : 
بالاوضاع الاقتصادية العالمية وتوا تحسين النوعية 





الثروات 


الامتيازات في استغلا 
المعدنية للشركات الخاصة تنجرية 
جديدة ولا تتوقر الخيرة الكافية ك 


الأرمن: 

اما القطاع الخاص قيعطي من 
الحواقز للاقراذن ما يكفي للقيام 
يعمليات الاستخراج والاستكشاف 
والبحث يجدوى اقتصادية., 

كما اود الاشارةالى يعض الامثلة 
عن الثروات المعدتية عندنا في الاردن 
وتوقرهاء مثل الرخام الذي يوجد في' 
متطقتنا من افضل الاتواع في العالم. 

كما ان خطوة تطوير التكنولوجيا 
يجب ان نتطور محليا لاستخلامن: 
المعادن مثل الصخر الزيتيء واليروميد 
من اليحر الميت - والنحاس من وادي 
عرية والاملاح من البحر الميت. 


قاسم العمري 
اللقاء الاخير كان مع المهنسر 
قاسم العمري مدير التعدين. في 
سلطة المصادر الطبيعية حيث 
اقادنا بالحقائق التالية: 
"عل الوفم من 5ل 





مصاس الطاقة ا 0 
للاستغلال يشكل تجاري بالطرق . 
القنية العالمية المتعارف عليها وكذلك 
موارده المعدتية من فلزية محدودة 
نسبيا باستكتاء الفوسفات واليوتاس 
واملاح البحر الميت والصكر الزيتي 
والجبص والكاؤولين والرمل الزجاجي : 
وخامات الاسمنت ومواد البتام: 
والرخام ويعض الصخور الصناعية 
الشبائعة بالاضافة لخامات التحاس 


والمنغنيز المتواجدة في وادي عربة 
والغير مستغلة يسبب تدني اشعان 
هذين المعدنيين. في الاسواق ‏ العالمية, 
ولا اعتقد ان هنالك تعثرا في قطاع 
التعدين أى الصناعات التعدينية في 
الاردن بل على العكس فهذا القطاع 
نشط وكذلك الصناعات التعدينية 


ولكنها تتاثر تأثرا مياشرا بالاوضاع 
الاقتصادية العالمية وتذيذب اسعار 
المواد الخام اى التي تجري لها عمليات 


تحسين النوعية ورفع التسبة المصتعة . 


في الاسواق العالمية في ظل قانون 
العرض. والطلبي وقطاع التعدين في 
الاردن يؤثر عليه هذ الوضع بشكل 
مياشر نظرا لان معظم المواد الخام 


الرئيسية المعدنة هى لغايات التصدين _ 


وليس للاستهلاك المحلي باعتيار ان 


استيعاب: السوق الاردتي من هذه. 


المواد محدود للغاية, 

كما اننا لستا في هذا الوضع 
لوحدتاء فقطاع التعدين في العالم ولا 
سيما في اليلدآن النامية وخاضة انتاج 
المواد القلزية والصكونى الصتاعية 
يواجه صعويات جمة في ميدان صراع 
البقاء في ظل الاوضاع الاقتصادية 
العالمية وتدتى اسعان هذه المواد كما 
تيين من مؤتمر التعدين العالمي الثالث 
عشر الذي عقد في مديتة ستوكهولم 


3 - اها وق ال الاخيان تصتغل في 





'مؤخرا في “الفترة الواقعة ما 'يين' 
1521/١‏ .الى 1141/1 حيث 


.. خرج: المؤتمر بتوصيات خاصة يقطاع 


التعذين: في البلدان النامية من اهمها 
ادخال . اساليب التقنية الجديثة فيد 
عمليات -التعدين تهذف لتطوزر عمليات 
التعدين وزيادة الانتاج وتقليل كلفة 
الانتاج الى الحد 'الادتى وتشجيع 
تصنيع المواد الكام محليا. 
ولا اعتقد ان أمكانيات الانتاج 
المعدتى لما هومتوقر هن .خامات في 
' الاردن ضيعيقة ومواصفات الخامات 
المعدنية جيدة جدا مقارنة مع غيرها في 
الاسواق الا أن هنالك حقيقة 'واقعة 
وهي: ان معظم الضخور الصناعية لا 
يمكن تصديرها نظرا لريخص اسعارها 
في السوق العالمية وارتقاع تكاليف 








































حجم السوق المحلية قان |: 


بعين الاعتيار 
انتاج هده الوا يبقى محدودا وعلى 
الرعغم من ذلك فقد استطاع :القطاع, 
الخاص تصدير كميات كبيرة من هذه 
الصخور الى. اسواق الدول المجاورة 
مثل. الزمل الزجاجي واحجار: البثاء 
والرخام والصوق الصخري وكريوتات ' 


٠‏ الكالسيوم 


. الرئيسية 


اضافة الى تصدير المؤاد 
'الاخربى: مثل الفوسقات 
والبوتاس. والاسمدة والاسمنت. وأهم 
| عقية تقِفا فا طريق انتاج” 'الوآد 
الطييعية المتوفرة في “الإردن صعوية 
تسويقها. للاننباب التي ذكرت سابقا 
وكذلك صعوية تصتيع يعضها منجليا 
نظرا لحجم السوق المخدودة: أما قيما 
يتعلق يعضاهمة قطاع ‏ التعدين 
والصناعات التعدينية في 'البخل 
القومى فان هذا القطاع يشكل دعاعة 
رئيسية في الاقتضاد . الوطني ققد بلغ 
' دخل الاركن من هدّ! القطاع في تهاية 
عام 1947 حوالي (7117) مليون ديتار 
اردني' موزعة. :على النحى 'التالي. 
الفومبقات (79) مليون. البؤتلش 
يحدود (/7؟) مليون. الاسمتت (01) 
مليون الاسمتت الابيض (؟) 'ملايين» 
الاسمدة )5١٠(‏ مليون الخزف يحدود 
(؟) مليون» الصوف الصخري يخدود 
(57) آلف والؤجاج يخدود (در١)‏ 
مليون وألياقي تأتي من “تعدين 
المنلصال والرمال الزجاجية والجيص 
والحضمة واحجار الباء و .الرخام. 
هذا ولا بد من الاشادة_ يدور 
الحكومة وتشجيعها لهذا القطاع خيث: 
تولي الحكومة في .الخظط : التنموية 
المتعاقية موضوع التحري. والتتقيب 
عن الموارد الطبيعية وتنميتها :ينا في 
' ذلك التنقيب عن البترول والغاز عذاية 
خاصة. لادراكها' لاهعية هذا: القطاع 
وانعكاساته على الدخل القومي .فلقد 
.بلغت معدلات الزيادة' في الانقاق 









اعران 3-7 "الشواري والفريق 









رضوان 


الغلاقات ' 









عن ' المعادن والبترول : خلال : الفترة , 
8 < 1942 حوالي (53/) سبتويا .: 


يحيث ارتقعت من نخوالي (517) آلف 

ديتار عام -8ة1 الى زكر 1) مليون 
ديتار عام 1540 

كما. ان العمالة في هذا القطاع 


٠ '‏ ارتقعت ٠‏ من" (58548؟): شخص: عام - 
الى (8717) شخض: .عام" . 


6 ايواقع 07 منتويا: 





التلهوني ويوسف . العظم وسليمان 
اليك 





المعاقين . الخيرية اجتفاغها 'الاول 'بعد 
ظهن أمفس في قتدق عفزه تم .خلال 


اتتكاب : هيئة. ادارية . للجمعية.. من 
السادة .عبد الوهاب . القرايه “رئيسا.” 
والدكتور سميح ستالم -نانّيا : للرئيس- 
2 وفوان شرايحه أمينا للسى واحمد "افق : 
امنيا . للمنتدوق ومومسى , 


عضوا. . ورئيسا ..اللجنة: 


الطراوته 





عمان 
الجامعة الازدنية. 





التطبيقية: ي؛ مجالات ‏ الضتاعة. . 





...دوع الاحد _ ذكيا. في 


.ا ترشيحهم للا 


الشيت 71 حزيران. لأمقام8 


ع 
. بالمؤازد ٠‏ الطبيعية اوالبخكا والتحري ٠‏ 


التأسيسنة لجنعية اصدقام أوتؤظليقت 1 


' العامه والاعلام : ومتحمود 1 


- الشعب ا فسقع المكتون وهار الناطن لمج : 
دعما ماليا اللختيز الاستشعاع 
'القيزياء قدمه كل من مدير عام .المؤسبسة العامة لصفاعة البلاستيك 
٠:‏ عام..شركة عباس" وخليفة ٠‏ .التجازية 


العلوم. مع .الصتاعة ألوطتية, ويد 
> القطاع الخاص. وقدم يجاو . عن توجة أكلية: ام 


5 الاردتية: ٠»‏ تحئ تشجيع . الايحاث التتِطبيقية. ٠‏ 
وق تهاية اللقاء 00 الضنيفان. يارة 'منكتير. الاستشجا 


وم اس ا ف الساغة العاث أشرة صياخا اللذكون والاناثٍ 7 


اوقددغأ الدكتور مذين المركن الاشكامن 1 
اشتراك في هذه الدورة 





ية امع 
: كتصدير- هآدة “الاسمتت الى «الد 


العربية: الشقيقة والتبلدل: الل 


بالخامات الاردنية مغ الدول الاجم 
٠‏ وايجاب..اسواق لمنتجاتها. دعما م 
لهذا" القطاع. واهميته. 8 الاقتذ 


الاردتي 











:--.يحقوقهم- 4 الضمانٍ :الاجتما 





المملكة .والغمل كحلقة اتصال 
المعوقين. والمؤسنسات” والشركات: 
. المملكة. وتوقير قرصن “العمل المعو 

































































3 البظولة اكاوون الفيصيلي: الذدي. «جمع 1 : 


5 الدورة التي تعقد كي الولايات' المتحدة 
5 امه 0 06 





,بفاع. الاجسام .والاثقال . 


الفيصلي وتادي حطنووحضز 000 


+ كرة الطاولة 
هل يكون الاردن مقرا 
لمركز التدريب الاسيوي؟ 


يبحث السيد اجومور! رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة الطاولة امكانية 
اقامة مركز تدريبي لغرب اسيا في الاردن 
خلال تواجده هذين اليومين. 

وكان اجومورا قد قرر تمديد رَيارته 
للاردن يومنا وأحدا لهذا الغرض حيث 
سيدرس الاوهناع هنا ومدى ما يمكن 
توقيره من قوة بشزية وعلاقات'الاردن : 
مع الدول الاسبيوية. قبل القرار النهائي 
5 هذا اللركن .الاضيوي. : . 






















كريشان' آل الولايات _ 
.. المتحدة: ١‏ 


يشنارلم :السيد عذنَان.كريشانمدرب:.. 
المنتخب الوطني للمصارعة في دورة 
: التدريب .الدولدة ف .الولايات المتجدة 
إلتي .تيدا .إليوم وتستمر جتى. الثالث 





ألدول العربية والامنيوية' 


“أقاخ الأتخك “الارْنتي” لرقع" الاثقال 
وبناء الاجسلم بطولة بمناسية ذكرى 





المحامي عمر شلمره . رئيس اتحاد 





ْمل للماق'"٠‏ 


. فيما خفقت . لبنان في التمثيل 


1 «ه. مقليل ل شيع 1 


أقرض لاعب فصن احمد ٠‏ الصي 
النجان سيطرته : بشكل ' كلفل : على 
_مجريات النزال واستحق الفوز بالنقاط 

. على لاعب سورية. حمال نيهان 

. وق نفس الوزن انتقل اللاعب" عامر 
"جَبار كن الحواق الى. النهائي بعد ' ان 
حكنت عل لعب البتان جمد الصري 


00 وز الثقيل... 


يصمد الملاكم للعترا .+ :خائلد 
0 أمام .مناقسه الفلشطيتم 
. خالد. حسن هزه الذي عاجله.يلكمة 
..قوية. منذ. بداية "النزال واسقطه على 
ارض الحلقة اليحقق أول ,فون للقريق 
.._الفلسطيني بالقاضية 

. وكما هو متوقع وي نفس الوزن كان 

“نطل “العزاق” : أسماعيل خليل صلحب 


يامال لاعب الجزاكر. يوشيش 






































امس بقاعة الاجتماعات يمديتة 
. الحسين للشباب بالسيد اشورالمجيمورا 


رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطلولة : 
الذي يقوم بزيارة للاتخادات المخلية : 
“من بدفها الاتحاد الارذتي لكرة الطلولة . 


- حيث: “جرئ: تبادل الحديث: ' بحضور 
رئيس واعضاء مجلس آدازة. اتحاد 
:اللعنة حول" فتح اقلق التعاون؛ بِيْنَ 
:الاين واليليان. في... كافة المجالات 
ومشاركة قرقنا بمعظم البطولات 
العربية والدولية كما تطرق في الحديث 


لعلم + 
وقد 8 رئيس الاتحاد الدوبي 
مصقته. عضوا في اللجنة التدفيذية 
'للاتحاد الاسيوي' اقامة اليطولة 
الاسيوية العاشرة في -موعدها علم 
ككل وليس . هناك ما يدعو لتغيير 
المكان ولم و من الاردن الا كل 
'” التاخيد على علد 
كما ونه السيّد ١‏ اجتقورا لعو تشده 
من المسؤؤلين: ان الاردن لحضور بطولة 


عو تنظيم الارتن للبطولة الاسيوية 





0 


-الجماهيري الكبير الذي شهدة سياق 
الأمنن .الذي اقيم “في منتزه عمان 


| الوظني بتمويل من «يسبتورن» الشركة ٠‏ 
[]:: المتحدة للسباحة والسفن. فقد اصطقت : 


: التجفاهدر :. على جواتب: الطريق تشجع 


الاوك التي “تضم اصكن التسابقين 
١‏ .. والذي, كان التداقس قيها على أده 


*: هذا السناق هو الثاتث ضَمن جائزة 


3 الفح الاوك 





تتطلق في الخافسة من بعد ظهر يوم عد الاحد 

النهاثية لليطولة العربية:الرابعة للملاكمة حيث انتقل للنهائي ستة 

لاعبين من العراق وخمسنة من توئنس ومثيلهم من مصر واريعة من 

سورية ولاعب واحد لكل من الاردن والجزائر وفلسطين. والسعودية 
بالنهائيات 


نزالات الامس في الدور قيل النهائي شهدت آثارة وندية حيث 
حقق لاعينا عمر ديج فوزا كبيرا على نظيره لاعب سورية وانتقل 


وف نفس الوزن حقق لاعت تونس خربي رؤوف فوزا كنيرا على 
.نظيره لاعن الجزائر اخمد ذين من الجزائر بالنقاط وباجماع القضاه 


0 إخفيقا ! لثقيل 41 كف 





القفاز الذهبي على موعد مع القوز حين : 


...التقى ' السيد . محمد. جميل. اابى | 
الطيب امين علم وزارة الشباب.مببباء ٠‏ 


لاعب وان عدد الانديه )٠٠١٠0(‏ اتاد 


اليا عام 160 والتي تقلم قي اليابان : 





لم . تتشهد سياقات الدراجات_التي : 
:إقانها نادي طريف. ي. الابق الاقبال . 


. بخماس جميع المشاركين وخاضة الفئة : 


والتي يذظعها .: 


000 


لعراق 3 فويس ومصر 0 








المنازلات 


على خفار بالنقاطٍ باجماع القضاة ره 
مقليل “لا نيغ.- 

وفيا ختام نزالات الامس حقق لاعب 
".السعودية يوسفة هارون 'القوز على 
لاعب العراق نصير خائد. 2 


ورْن” الوسط. 1< كقم 


فاز لاعب سوريه ماهن هندي على لاعب 





الاردن محمد شحاده بالتقاط 6/ا بعد 
نزال تفوق قيه اللاعب السوري وسدد 


.بسيلا من٠اللكمات‏ المؤثرة الى لاعبتا الذي 
أظهز قوْة تحمل 'كبيزة. 

وق نفس" 'الوزن” متع الغزال الاسمر 
لاعب توتشن خميس الرفاعي الجمهور 
يوجيه دسنمه من الاداء الرائع وفتون 
الملاكمة. حيث سيط على مجريات النزال 
.:.بالكامئل واستحق الفوز على. لاعب العراق 
عطا. عبد علي بالنقاط وباجماع القضاة 6/ 
..لاشيء وف ختام اللقاء شكر بخميس 


٠‏ الجمهور على تشجيعه وقبم' التحية له 
0 ننه خفيف المتوسط 


أمن احل الاطلاع على 'الاستعدادات 
لاستضافة هذه البطولة. 

فن جهة أخرى 'عقد بقاعة 
الاجتماعات بفندق: ا ماريوت” اجتماع 
مشترك بين “رئيس الاتحاد الدولي 
واعضاء. مجلس اتحاد .الطلوله تم 
التيلحث فيه بعدة. امور من ايرزها: 
©© قدرة الاتحك الاردني على استقيال 
عدد من اللاعبين المميزين لتقديم 
عروض في اللعبة على ان يوقن الاتحاد 
الاقامة والتتقل الداخلي. 
© © التتسيق مع الاتحاد الياياني في 
أقامة معسبكر تدريبي خلال صيف علم 
دوا و 1185 وقبل بدء بطولة اسيا 
يشهر ويعد البطوله يشون. .. 
©© ذكر رئيس الاتحاد الدولى وللعلم 
فقط ان ميزانية الاتحاد هي در؟ مليون 
دولان وان عدد اللاعبين ٠٠١‏ الف 


وان عدد الطلولات مليون طاوله. 
وفى نهلية برتامج زيارة رئيس 

الاتحاد قام ليلة امس يزدارة' النادي 

“الاهلي حيث كان في استقباله رئيس 


واعضاء مجلس ادارة التلدي:.. 


بخالد. الوادي #فاق باتركز الاول. : 4 
' إقبال : جماهيري كين على .سباق 
1 «عمان الكبرىء للدراجات 1 


+ الفتة الثانية 


الاول: انراهيم بوسف وجمع ١9‏ نقطة 
الثنني: آدقان مكقاي وجمع ١١‏ نقطة. | 
"التكث: عضلم ابو غثمان وجمع 1١‏ 
تقطة. 

د الفئة: الثالكة 





.الاول:. موسى ايو عثمان وجمع ١١‏ 
نقطة 


الثاتي: إخالد محمدا غوائمه وجمع ؟1 


تقطة. 
- الكالت: : عوني السعيد وجمع !١‏ تقطة. 
الفئة الرايعة< 1 0< . 





الاول: واثل' الشمليلة وجمع 16اتقطة :. 
لدي حسينٍ إلزواشدة وجب + 


5-7 أخليل فيو عثمن وبع 000 


وحصل 
ع العا 





8 7ت 34 -5- 





لكرة القدم 


سبدو أن رأي لحنة المنتخبات 


]| 'الوطنية قد استقر نهائيا على استقدام 


.عدرب يوغسلاق منتخبنا الوطني لكرة 
القدم, فقد علمت «الشعب» أنه- 3 
الاتصال بالمدرب اليوغسلاق الذي قاد 
منتخب الكاميرون إلى ثهائي كاس 
العالم عام 75م وبدىء بلجراء 
الخطوات اللازمة لاستقدانه ألى عمان. 
حيث سيكون حضوره يالفترة التي 
يحتاجها له المنتخب بشكل فعلي 


: | وبحدث يباشى مهامه قور وصوله. 


"قي نفس الوزن قوزا صريحا على نظيره 
لاعب العراق عباس خليل بالتقاط بعد 
تزال ارتقعت. حرارته وطار منه الشرر 
بالتحام الملاكمين. 

وزن المتوسط .76 كغمء 

رد لاعبنا عمر دبج الاعتبار لمتتخينا 
الوطتي.وللملاكمة الاردنية حين تفجر عن 
جهد خارق وصمد صمود الابطال وهو 
يواجه لاعب سورية عمار عبد القنى فمند 
بداية الجولة الاولى شن عمر سلسلة من 
الهجمات المتلاحقة ووصل يمستقيماته 
القوية الى وجه عمار ودقعه إلى الدقاع 
ووسط حرارة التشجيع من الجمهور عاود 
عمر العزف مرة ثاتية وعرف كيفية 
اقتناص النقاط اللازمة لفوزه بالنقاط 1/4 
ليحقق اول قوز للاردن في الادوار قبل 
النهائية ويتتقل الى الدور النهائي أمنا 
المدالية الفضية على الاقل. 0 

النزالات الختامية. 

محمد زايد (مصي) <ا سبعدون مطشى 


وحصل ياسين الشبخ (الجزاش) وعبد 
الجليل بن مسعود (تونس) على برونزيتين 
(ثافث وثالث مكرر) 


ورّن الذيليه 
مصطقى احقد (مصي) << محمد جداد 
(سبور 


وحصل رياض القليعي (تونس) وعبد 
الغني فراج (الجزائر) على برونزيتين. 
.وزن الديك 
حمادي الشترقي (تونس) »“ عياس خلف 
(العراق) 

. عدي عوني 0 وسيد 





لريشة 
عبان كلف (العراق) * محمد العصر 
(سوريا) 


نتخب الم باب : - 

في تدريياته 

يستمر منتخب الشياب اليوم في 

تدريداته استعداذا للمشاركة في بطولة 
كنس فلسطين للشباب التي ستقلم في 
أب 0 

تدريبات” المنتخب خلال 
الشهر الحاي في ستاد عمان الدولي حت 
نعد ظهر الاثنين المقبل حيث سيصار 
إلى ترتيب حدول جديد للتدريبات 
حتى منتصف تموز القادم ليقيم 
المنتخب بعد ذلك معسكرا تدريبيا في 
مصر في ١‏ لقترة من 15 -5؟ من نفس 
الشهر. 


د عودة الحلته " 

ققل د. عوده الحلته رئيس اتحاد 
الجمباز انه تقرر تاجيل دورة التدريب 
والتحكيم التي كان من المزمع اقامتها هذا 
الشهر الى الخامس والعشرين من تموز 
القادم يسيب الظروقف الخاصة 
للمحاضرين الذين سياتون من سوريا 
والعراق. 

وحول ادخال لعية الجمياز الايقاعي 
قال د. الحلته ان الاتحاد يسعي لتوقير 
صلة مناسية لهذا الغرض وسوف 
يتقدم بطلبي” ألى وزّارة التعليم العالي 
للحصول على قاعة تدريب حيث لدينا 
الان فريقين. للجمباز الايقاعي. 

أما بالنسبة للتدريبات العلدية 
للمنتخب فما تزال تاقم في قاعة مدرسة 
سكينة وبمعدل عشثر ساعات اسبوعيا. 


مطولة كآس الاردن لكرة 
الطاولة 
اسقرت بطولة الدور الاول في بطولة 


ككس الاردن لكرة الطلولة التي ينظمها 
اتحاد اللعية بين الاندية المتتسبة 





. للاتحاد والتي شهدت تيبا كبيرا للقرق 


المشاركة عن النتائج التالية: 


-فوز العيامي على شباب هملان "صقر" ' 


...قوز شناب اريحا على نلدي صويلح 
#صفر بالتغيب 


- فوز نادي الجليل مخيم اريدا على 


وكانت اللجنة قد استشارت الاتحاد 
اليوغسلافي واجرت عدة اتصالات مع 
مدربين محليين وعرب ممن يعرقون 


مستوى وكفاءة هذا المدرب للوقوف عن 
كشب على مدرس الاستقسادة التي 
سيجنيها المتتخب 

ويذكر ان ادرب المذكور يملرس 
مهنته هذه منذ عشرين عاما حيث سبق 
له ان درب عددا من المنتخبات وفرق 
الدرجة الاولى. 


الملحق الرياضي ‏ السبت الاول من ذي القعدة 1401ه الموافق 1 حزيران 17م ملحق العدد .١51/7‏ المملكة الاردنية الهاشمية. 


اليوم الشاكث فت البطونة العريبي نامل كم 


لامي هربع حتت فوزا صَرًا ولاعت سينا البطي 
سوربيد ولاعب لكل من الاردنالجنئزء فلسطين واأسعومية 


ه١‎ 


وحصل الصير جميل (فلسطين) ومحمد 
سلطائي (تونس) على الميداليتين 
البرونزيتين. 

وزن الخفيف 

طاهر الناصري (تونس) * محمد حجازي 
(مصي 

وحصل أحمد خائجي (سوريا) عبد الكريم 
قاسم (العراق) على بروتزيتين. 

وزن خفيف الوسط 

كمار هشندي وسوريا) * سمير قاسم 
(العراق) 

وحصيل عصام جابر (الاردن) وابو عبدالله 
معاشو (الجزائر) على برونزيتين 

وزن الوسط 

ماهر هندي (سوريا) * خميس الرقاعي 
(تونس) 

وحصل عطا عيد علي (العراق) ومحمد 
شحاده (الاردن) على برونزيتين 

وزن خفيف: المتوسط ا 

حسن حلفظ (مص) *< مزيان تور الدين 
(الجزاش) 

وحصل عباس خليل (العراق) وسعد 





الخالدي (تونس) على برونزيتين 


وزن المتوسط 

عمر دبج (الاردن) * حربي رؤوف (تونس) 
وحصل احمد دين (الجزائر) عماد جذيد 
(سوريا) على يروتزيتين 

وزن خفيف الثقيل 

أحمد السيد التجان (مصر) * عام جيار 
(العراق) 

وحصل حمل تيهان (سوريا) واحمد 
المصري (لبنان) على برونزيتين. 


ورن الثقيل 

- مزهر (فلسطي) . * اسماعيل خليل 
(العراق) 

خالد حلمي (مصر) ويوشيش 
(الجزائر) حصلا على البرونزيتين. 


وزن فوق الثقيل 

9 ع (تونس). “ا يوسف 
وحصل نصير خَائد (العراق) وخليل زاهده 
(الاردن) على الميداليتين البرونزيتين. 


محمد 


ذا في ختام مباريات الاسبوع الاول من الدوري الممتاز. تعادل 
فريقا الحسين والفيصلى سلبيا في المباراة التي اقيمت بينهما على 
ستاد عمان الدوليء وكان حارس فريق الحسين نجم المباراة. 

وفي اربد حقق فريق الرمثا فوا على نظيره فريق الجزيرة "للا في 
المباراة التي جرت بينهما على ملعب بلدية اريد. 

في التقرير التالي تقدم المباراتين. 


الشوط الاول بمجمله لم يرق الى 
المستوى المطلوب هاجم قيه الفيصي 
معتمد! على ابراهيم وخائد وسائده 
باسم مراد في الوقت الذي كان هيثم 
عبدالهادي مهاجم فريق الحسين اكثر 
من مرة وحيدا وكان جمال وكمال 


اتدقاع القيصني الى البوابة 
الامامية كلن يجابه بمقاومة من قبل 
دفاع الحسين الذى قلده -جميل 
مصباح. لكن ذلك لم يكبح هجمات 
الفيصلي التي انطلق بها موسى عوض 
بعد ان تلقى تمريرة من ابو عليد 
وسددها بقوة ليبعدها الحارس, 
وبعد ذلك بدقيقتين كلن أبراهيم 
عصطقى يسدد قذيفة قوية كلن لها 
الحارس بالمرصاد. وكانت اثمن فرص 
الفيصلي تلك التي لاحت له في الدقيقة 
عندما مور له خالكد عوض كرة 
سددها بقوة على بعد خطوات من 
المرمى وابعدها الحارس الى 5 
وقبل نهلية الشوط بثلاث دقائق كان 
خائد غوض. يسسد كرة من بعيد 
ابعدها الحارس الى ركنية. 


الشوط التاني شهد من بدايته 
افضلية لفريق الحسين الذي نتاقل 
لاعيوه الكراتكت بسرعة واتقان 
وانتشسروا في مواقعهم المختلفة 
واخذوا يهلجمون معتمدين على 
كراتهم السريعة الى خطهم الهجومي 
في الوقت الذي ترك الفيصني للاعيه 
جمال ايو عايد مهمة التوغل 
للمسائدة الهجومية ولزيادة التفاضل 
العددي في منطقة الحسين الدفاعية 
ومرر ابراهيم كرة ركنية تليعها نامر 
عبد الفتاح برأسه جاعت بجوار القائم 
وسدد موسى قنيفة قوية جاعت ايضا 
بجوار القائم. 

البماني الذي كلن قد حل في الشوط 
الاول بدلا من سامي السعيد ساهم في 
المساتدة الهجومية والرجوع الى 
موقعه ني الوقت المناسب وكنت تجد 
في هجمات الفيصي رائحة الخطورة 
خاصة وان جميل مصيباح نجم دقاع 
الحصين شرج مصلدا وحل يدلا هذه 
قراص بشير. وي الوقت ذاته خرج 


باسح مراد وحل عماد زكريا بدلا منه 
لتعزيز الخط الهجومي. 

لكن قرديق الحسين امتد وكثف 
هجماته حيث سدد جمال نواصرة كرة 
ابعدها حارس القيصلي احقد كامل 
الذي لحب يقيلب ميلاد.ء واخرى 
سددها احمد الشقران من بعيد لكن 
الحارس. ابعدها واخرى من زيد 
علوه لمست الحارس وارتطمت بالقائم 
وانقض عليها الحارس. واخرى من 
زيد علوه جاعت في بدي الحارس. 

وقيما تبقى من وقت حاول كلا 
القريقين ان يسجل في شياك الآخر. 
لكن الشباك لم تهتر لينتهي اللقاء 
بالتعادل ) 

حكم اللقاء الحكام: عادل صائح. 
عمر بشتاوي, احمد تيم. بدر ابو 
مبالة. 


الرمثا: 7 

الجزيرة: ١‏ 
ارزمد ب زيلد ‏ بطليتة ‏ استطاع فريق 
الرمثا أن بد يخطف ن نقطتين 5 ثمينتين من 


فريق الجزيرة عندها قاز عليه بهدفين 
مقابل هدف واحد ف المباراة التي جرت 
على ستاد اريد مساء اعس كلك المباراة 
التي اتسعت بالسرعة والاداء الشامز 
من الفريقين ولعب فريق الرمثا 
باسلوبه المعهود الهجوم المباغت الذي 
اربك الجرزّراويين. 

و المقايل اعتمن الجزيرة على 
التمريرات القصيرة واللعب التقليدي 
مما اجهد لاعبيه وافسح المجال لوسط 
الرمثا لتزويد خط الهجوم بكرات ثمينة 
لولا صعود دفاع الجزيرة لاسفرت عن 
عدة اهداق. 

وكان على الجزيرة ان يعزز خط 


هجومه الذي يدا غير فعال لاضطراره ' 


هرات لاسند خط وسطه بغية الحصول 
على كرات مفيدة وتوجب على المهلجمين 
اختراق خط دفاع الرمثا الذي تعيز 
بقصلابة وكلن لبطم التسدية 
والمراوغة دورهما في عدع احران اهداف 
وبالرغم عن ذلك استطاع الفريق احيانا 
ان يحصر اللعب في ومط الملعبي. 
آجمل فرص الشوط الاول كلتت 2 
الدقيقة الرابعة عندما تلقى تيابات كرة 
عرضنية من عصام الثلي خرج اليها 
حارس الرمتا بتوقيت غير سليم لتقع 








الصين - 
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خلفه هدفا للجزيرة. 

وف الدقيقة الثامنة من نقس الشوط 
نجح ناجح 3 احراز هدف التعادل من 
ضربة غير مباشرة سددها ارضية على 
يسان اكرم الداود. 

الهدف الثاني للرمثا سجله بديوي 
من بعد ٠١‏ ياردة في الدقيقة ا 

وف الشوط الثاني اضاع اللاعبون 
عدة فرص وشهد الفريقان تغبيرا في 


على ملاعب مختلفة جرت أمس اربع 
مباريات في بطولة كاس الاردن كانت 
نتائجها على النحو التثالي: 


سحاب: ؟ 
القوقازي: لا شيء 
استحق فريق سحاب الفوز الكبير 
الذي حققه على نظيره » القوقازي ار اكثر 
المباريات اثارة وقوة ليتخطي بذلك 
عقبة صعبة ف مشواره الطويل للتطلع 
للمراكز المتقدمة. 
٠‏ اهداف سحاب سجلت خلال ثلاث 
دقائق في الثلث الاول من الشوط 
الثاني.. حيث كان الاول بواسطة محمد 





















فريق الجيش عاك 
يصل 4 تموز المقبل > 


وربت امس برقية الى التادي + 
الفيصلي من فريق الجدش العراقي ؛ 
تؤكد مشاركته ف تصفيات المجموعة ' 
الرابعة لبطولة الاندية العربية 
ابطال الدوري بكرة القدم التي تقام , 
ميان بالفترة 111 دود : 





مالدننا > الصين: 3 سدؤول 


بدأت رحلة اعداد منتخينا الوطني لكرة السلة بطل 
العرب يشكل كبير وموسع تجعلنا اكثر اطمئنانا ويقينا 
بأن هذا المنتخب سييقى حيث هو مفخرة رياضية لنا فق 
لعبة جماعية يحبها ويعشقها نصف سكان المعمورة. 

غدا يتوجه المنتخب الى ماليزيا ثم الى الصين وبعد 
ذلك يدخل في معسكر تدريبي مطول بيدف دخول 
تصفيات اسيا لاولمبياد سيؤول عام 14/4 حيث سيلتقي 
في الطريق الى ذلك مع اقوى واعتى الفرق الاسيوية وهي 
اليابان - الفلبين ولهذا لن يكون جواز سفر 
مروره الى الالعاب الاوللبية موقعا مسهولة خاصة مع 
فريق الصين المتوج الاول لكرة السلة الاسيوية 

أن الوصول الى القمة ليس سهلا لان الاصعب دائما 
هو البقاء.. في القمة او المحافظة على مستوى القمة وهذا 
لا يتاتى بسهولة الا اذا وجد هذا المنتخب رعاية وعناية 
ودعما متفوقا يعطيه فرص البقاء في القمك. 

ان وقوف بنك البتراء ورعايته منتخبنا الوطني لكرة 
السلة واتاحة المجال للفريق كي نِجد الامكانات التي 
توفر له التدريب والاحنكاك المطلوب امر يجعلنا نعتز 
بهذه المؤسسة الوطنية التي قدرت واحبيا تجاه الوطن 
وشبايه فتوجهت إلى هذا الجانب الهام من حياة الامم 
والشعوب وهي الرياضة التي اصبحت واجهة حضارية 
تعني كل قرد في هذا العالم الواسيع. 

لقد كنت اتمنى ان يشاهد كل مواطن ما لقيه منتخبنا 
الوطني لكرة السلة من ترحاب وعناية قٍِ الكرك امس 
وقبل ذلك في بقية المحافظات والالوية لك 
الشعبية والمحبة التي يحيطه بها ابناء الوطن كافة. 

لقد استطاع هذا المنتخب ان يخلق جانبا هاما من 
جوانب الاعتزاز الوطني الذي يعتير .جرعة معنوية 
عالية تحتاج اليها الامم والشعوب في حدويتها وحياتها 
واستمرارها وبناء حضارتها. 

من كل اعماقنا نتمنى لمنتخبيننا الوطني لكرة السلة 
للاعبيه ومدربيه واداربيه واتحاده كل التوفيق 
والتجاح . وعلى بركة الله دا ابطال الاردن. 0 


لبيرى مستوى 


محمد جميل عبد القادر 
تسم سس م وموس سهد مدص جد عم حم د | ١‏ 


|] 2 





ان وجمل الرشدان بدك 
رأفت واصبح النعب 
سريها سييما من قبل الرماتته الذين 
اجبروا الجزراويين على انتهاج خطة 
دفاع شاملة حتى الدقيقة هلد 
الشوط حينما نشطت اجنحة الجزيرة 
وشكلت خطورة على فريق الرمثا الذي 
حافظ على النتيجة حتى انتهاء المباراة 





بدقيقتين تابع خالد صادق كرة علوش 
الصاروخية المرتدة من الحارس في 
اقصى الزاوية اليسرى. 
© وضدن الدرجت الأول ايضا قن فريق 
الحسين المفرق على البلقام 15. 
© وفاز فريق الطرة على المتقاء ##ا. 
تعادل قرينا النصر والكرمل بيدف 
لكل متهما ف المياراة التي جرت في ستاد 
أريد. 
احرن هدف النصر جمال 
وهدف الكرمل سليمان قايز 


أبراهيم 





اللجنة التنفيذية لجمعية الكشثافة 
تناقش ترتييات المؤتمر الكشفي 


ترأس السيد محمد جميل ابو 
الطيب امين عام وزارة الشباب اجتماعا 


للججة التنفيذية لجمعية الكشافة ٠‏ 


والمرشدات الاردنية وجرى بحث 
ومناقشة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر 
الكشفي الوطني حيث تم استعراض 
اسماء المشاركين في الموّتمر من مختلف 
القطاعات وتقرر تكليف أمين علم 
اللجنة السيد حسان ظبيان بتوجيه 
الدعوة لهم. كما نوقشت اوراق العمل 
المقدمة وتقرر متابعتها لتكون جاهزة في 


ائهاية الشهر 7 
وتقرر تكليف امحات المشروعات 
والفعاليات باعداد تقارير عن فعالياتهم 


ود تم ائجارّه مها العرض ذلك على 


المؤتمر واتغق على برتامصج حقل 
الافتتاح. 
وحضر الاجتماع السك تيسير 


الناظر إحسار لبيان فهد قاقيش. 
سميح اسكند.. سيف دواغرة. فليقن 


الحياري. ونييلة علبونة. 































عاد الى عمان يوم الاربعاء الماضي. 
. د. عيد الدحيات. وزير الشباب بعد ان 


انهى زبدارة رسمية لتركيا. استمرت 
بضعة ايام تلبية الدعوة وزير التربية 
الوطنية والشباب والرياضة التركي 
السيد دتين امير !وغلو. 
وقد اطلع الوزير خلال زيارته على 
عدد من المنشات والتنظمات الرياضية 
والشبابية ف كل من انقره واسطنيول 
: واجتمع مع رئيس واعضاء اللجنة 
الاولمدية التركية قي جلسة عمل متتركة 
تناولت عددا هن الموضوعات وتم 
الاتفاق على ان تستضيف تركيا عددا 
من المدربين والحكام لحضور الدورات 
المتخصصة 
وبناء على المحادتات التي تمت بين 
السيد الوزير ونظيره التركي وبهدف 
زيادة الروابط والتعلون في المجال 
الرياضي والشبابي تم توقيع بروتوكول 
التعلون الرياضي والشبابي بين 


البلدين هذا نصه. 









اولا: في مجال تبادل زيارات القرق 
الرياضية والشبابية عام ١941‏ 

١‏ - يستضيف الجانب الاردئي 
منتحب كرة السلة التركي والمكون هن 
(/19) شخصا يما قيهم الاداريين لاجراء 
عدة لقاءات مع المنتخب الاردني تي 
عمان ويتفق على المدة والتاريخ فيما 
بعد على ان تكون خلال شهر ايلول اى 
تشرين اولء 

ب - يستضيف الجانب التركي )1١(‏ 
شياب من مراكز الشباب الاردنية 
للمشاركة ف معسكر (شنا قلعة) الدو لي 
خلال الفترة من ٠١ل‏ الى .15410//1٠١‏ 

» عام دكا 

| يستضيف الجائب التركي 
المنتخب الاردني لكرة السلة والمكون 
من )١7(‏ شخصا بما قيهم الاداريين 





نتائج مياريات دوري الشركات 
ضمن الاسببوع الرايع لدور هدفين وياسم عبد المجيد. مجعود 
الشركات والنقابات المهنية جرت يوم صقر. 
امس الجمعة ؛ مباريات وعلى الثحق اما على سناد عمان فقد جرت 
التالي مبارتان: 


© المبارات الاولى جرت على ستاد 
الدتراء بين شركة فابكق الصناعة 
الادوية البيطرية مع الاسمنت وانتهيت 
بالتعادل /9. الشوط الاول ك/ا. 

سحل لقلبكقو اللاعب حسيين عبد 
الرحمن هدفين وخائد محمود هدف. 
وسجل للاسمنت وليد خليل. مراد 
علوش. عيسى جميل. 

© المبارات الثانية جرت على ستلد 
البتراء ايضا بين مؤسسة فحماوي 
والبنك الاردني الكويتي وفاز فحماوي 
صفر وانتهى الشوط الاول ”/صفر. 

وسجل الاهداف محمد عيد الرحمن 


الاولى بين بنك الاسكان والهوليدي 
ان وانتهت ىر صفر لصالح بنك 
الاسكان وانتهى الشوط الاول ١/رصفر,‏ 
وسجل الهدف سهم الخطيب. 

وامبلراة الثائية سنن نقاية الاطباء 
ومصفاة البترول وانتهت 5 لصائلح 


الاطباء 
وانتهى الشوط الاول / صفر لمصفاة 
البترول. 

سجل للمصقاة. اسماعيل جلير. 


خليل جاد الله وللاطياء: د. محمود 
زايد. د. أسامة التل. د. راضي عطية. 


ل ا سك 
دعوة الفرق الكشفية في مدارس عمان 
للمشاركة فى حملة السلامة العامة 


يطلب مدير التربية والتعليم لعمان 
الكبرى من الفرق الكشفية تي المدارس 
المذكورة تاليا الحضور مع المعلمين 
المشرفين, عليها الى منطقة رأس العين 
اليوم السبت 7/007 الساعة الثلمنة 
صباحا للمشاركة في حملة السلامة 
العامة لمكافحة الاعشاب النايستة 
والفرق هي: 
© فرقة كشافة عمر بن الخطاب : 
الثانوية الشاملة للبنين/ جيل الحسين. 
© فرقة كشافة مدرسة عكا الاعدادية 


فوز العابد على البساتين. 
١/ر‏ صفر 


اقيمت يوم امس مباراة ودية بين 
فريقي العايد واليساتين وانتهت بقوز 
العليد لرصفر وجاء الهدف في الدقيقة 
الاخيرة من المباراة اثر ضربة مرقوعة 
من الدمين وصلت الى اللاعب امين 
خماش وضعها براسه في اقمى الزاوية 
محرزا الهدف الثمين لفريقه. 





صالة جامعة البرموك 


منذ فترة والتنشاطات قد جمدت ف 
صالة جامعة اليرموك فيا حبذا لو 
فتحت ابوابها امام الاندية والمراكز 
لتتدرب على ارضها في الالعاب التي 
انشئت من احلها خاصة وان مرحلة 
الاستعداد قد بدات وعطلة الجامعة قد 
حلت ولا صالة سواها. 


للبنين/ جبل الحسين. 

© فرقة كشافة مدرسة رشيد طليع 
الثانوية/, الشميساني. 

© فرقتكشافة مدرسة ضرار بن الازود 
الثلنوية للينين/ جيل اللويبدة. 

© فرقة كشاقة مدرسة سعيد الدرة 





< © قرقة “كشافة مدرسة صلاح ألدين 7 


الثانوية للبنين/ الاشرفية. . 











ويتقق على الموعد بالمراسلات بين 

الجائبين ويفضل ان تكون الزيارة 

خلال الربع الاول من نفس العام. 
ب ل يستضيف الجاتب الاردني 





ةا 00 


2 متبادلة 0 والكشافة وتبادل الخيرات 


فريقا للتايكواندوا والجودو خلال 
الربع الثشي من نفس العام. ويتقق 
على العدد والموعد بالمراسلات الرسمية 
بين الجانبين 

ب تستضيف الجانب التركي 
فريقا للايتواندوا والجودو في الريع 
الثث. عن نقس العام ويثفق على العدد 
والموعد المحدد بالمراسلات الرسمية بين 


'الجانبين. 


ثانيا: يعمل الجانيان على دعوة 
الفرق الرياضية لكل منهما للمشاركة ف 
البطولات الدولية. التي ينظمها كل بلد. 

تالتا: في مجال التدريب والادارة 

يتقق الطرفان على التعاون وتبادل 
الخبرات في مجال الادارة الرياضية 
والتدريب في الالعاب المختلقة على ان 
يتم ذلك من خلال المراسلات الرسمية. 

رايها: 

بنسق الطرفان مواقفهها في المجالات 





على مركة الله: 












الرداضية القارنة والدولية بما يخدم 
الحركة الرياضية والاولمبية في البلدين 
خامسا: : 
يتبادل الجائبان زيثرات القلدة في 
مجال الكشافة والشباب ويتقق على 
العدد والوقت بالمراسلات الرسمية. 
سلدمنا: في مجال البعثات: الرياضية. 
يرحب الجاتب التركي يتخصيص 
اربعة مقاعد لدراسة التربية الرياضية 
على ان يعمل الجاتب الاردني بالاتفاق 
مع وزارة التربية والتعليع الاردئية في 
أن نكون هذه البعثات من ضمن العدد 
المخصص لوزارة التربية والتعليم. 
إسابعا: يتحمل الطرف المصيف كافة 
مصاريف الاقامة من ماكل ' ومنلمة 
وتنقلات داخلية وبتحم ل الطرف الاخر 
اجور السقر من بلده الى اليلد المضيف. 
ثامنا: لا يمنع هذا البروتوكول اي 
تعاون. أو اتفاق جانبي بين الاتحلدات 
الرياضية المخطقة من اجراء لقاءات 


عي 





خبنا السلوي يتوجه الى ماليزيا مساءالغد 


معسكر تدريبي وبطولة دولية لمنتخبنا في تايوان 


©© يغادرنا في العاشرة والنصف 
مسأء غد الاحد عن طريق بانكوك الى 
كوالا مبور (العاصمة الماليزية) منتخبنا 
الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة 
«بنسون اندهيذجزء الدولية بالقترة من 
١‏ - 8 تموز المقبل بمشاركة منتخب 
الصين للناشئين والمنتخب الاولمبي 
الدوعسلافي ومتتخب الصين الوطنية 
ومنتخب ماليزيا الوطني. وئالد من 
المانيا الغربية واخر من انجلترا اضافة 
لمنتخبنا الوطني. 

وقد افلدنا الزميل محمد قدري حسن 
الناطق الاعلامي للاتحاد لدى اتصال 
مع الشعب يأن تشكيلة الوفد المسافر 
الى ماليزيا هي على النحو التالي: 


بشيير العجم ‏ رئيساء استاعيل > 


حرب مديرا للمذتخب: السويدي 
«دينس, مدربا. صيحي عمر حكما 
مراققا. وموفدا اعلامبا عن رابطة 
الاعلام الرياضي. واللاعبون: مراد 
بركات, جمال البحيري. سمير مرقص» 
عمد السعيد. يوسف زغلول. درويش 
فودة. هلال بركات؛ عمار حداد. مروان 
.معتوق. خالد. ابو . ناموسء هسام 
. بواجدة. أويتال. الخص. 

ويذكر ان منتخينًا الوطني سيق له 
اللعب في ماليزيا علم 1480 في البطولة 







الاسيوية الثانية عشرة. وهو الفريق 


العربي الوحيد ابذي يشارك في البطولة 
الحالية.. 

هذاء وسوف يغادر منتخبنثا 
السلوي كوالالمبور يوم 4 تمون في 
طريقه الى تليوان لاجراء معسكر 
تدريبي بالفترة من 14-٠‏ تموز. ثم 
يدخل في معترك بطولة كاس «وليم 
جونن.. الدونية بالفترة من 71١ 7١‏ 
تموز وسوف يراس بعثة منتخبنا الى 
تليوان السيد سعيد شقم. 


تال «الشعب» 
























عمان السعيد 





والمعروف ان بطولة كاس بوليم 
جونزء سوف يشارك فيها لاعبون”' 
محترفون ولم يعرف - حتى الان - 
الفرق المشاركة في هذه البطولة. ٠‏ 

وتأتي مشاركة منتخينا الوطتى 

في بطولتي منيزيا وتليوان في اطار 


استعداداته' لبطولة”الغرب التي تقام ' 


بالاسكندرية خلال أب المقبل والبطولة 
الاسيوية الرابعة 'عشرة والتصفيات 
الاسيو اولمبية. 





دورات 
اجرى اللقاء: امتثال دعاس 
نادي المراة اول ناد رياضي نسائي في 


الاردن؛ تأسس منذ عدة سنوات. ومن 
ذلك الوقت اخذ على عاتقه الاهتمام 
بالمراة رياضيا وثقافيا واجتماعيا فهو 
المكئن الذي تستطيع فيه اى فتاة او 
سيدة ممارسة رياضتها المفضلة بكل 
حرية وف الوقت الذي تشاء اضافة الى 
الاهتمام بأطقالنا... رجال المستقيلء 
حيث يحرص النادي على اقامة دورات 
وندوات رياضية وثقافية لتلك البراعم 
المتفتحة. 

وعن ماهية النادي تحدثنا مع 
رئيسته السيدة دعد معلذ فقالت: 

لقد تاسس النادى سنة ١984‏ ويقع 


تعلن الجامعة الاردنية عن حاحتها الى اعضاء هيئة تدريس 
ومساعدات بحث وتدريس وفقا لما يلي: 


اعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراة ف العلاقات الدولية 
ونظم سياسة مقارئة للعمل في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية . 
* مساعدات بحث وتدريس من حملة درجة الماجستير او 
البكالور يوس قِ التمريض للعمل ف كلية التسريضي (لفغير 


اغراض الايفاد). 


على الراغبين التقدم مراجعة رئاسة الجامعة (لجنة التعيين 


والترقية ) خلال ساعات الدوام الر. 


ملم النموذج الخصص 


لذللله مصطحبين معهم الونائقٌ الثبوتية التالية : 


١‏ صور عن الشهادات العلمية (غير مستردة) 
؟ ‏ صور عن شهادات الخيرة العملية 


3 ثلاث صور شخصية 


4 جواز السفر ودفتر العائلة 
6 براءة عدم التزام 


١‏ - وثيقة انهاء دك العلم او اعقاء منه 


0 تقبل الطلبات اعتيارا من تاريخ نشر هذا الاعلان وحتى يوم 
8 الاريعاء الموافق ووو 





للياقة 


في حبل اللويبدة 
الجمعيات الخيرية. 
وكانت اول هيئة ادارية يرئفسة 
السيدة رابحة ناصر 
وتتكون الهيئة الحالية من: دعد 
معان رئيسة 
كريمة ناص نائبة للرئيس 
نجوى كسوائي ‏ امينة للمصندوق 
سامرة الرطروط امينة للسى 
شهناز وفائي - لجنة ثقاقية 


مقابل اتحلد. 


عروية الدياس. بدرية ابو عزام - 
لجنة اجتماعية ويبلغ عدد العضصوات 
المشاركات في النادي حوالي ٠٠١‏ عضو 


الدورات الرياضية 


واضافت السيدة معاذ تقول ان 
النلدي اقاع دورات لياقة بدنية خلصة 
بألسيدات وتمارينها يمعدل " مرات في 
الاسبوع. 

كما يقيم النادي دورات خاصة 
بالسمتة اخصائية أحنبية. 

ومن الدورات الهامة التي ستقام 
قريبا دورة سباحة خاصة للسيدات في 
مسليح كراون. 
أبرز النشاطات 

- اقامة ناد خاص للاطفال من 5 - 

١٠‏ سنة ف مقر النلدي ويتضمن 
سياحة ليوم واحد في الاسيوع عدا 
الرحلات الثقافية. وزيارات للاملكن 
الهامة وبرنامج العاب رياضية وعرض 
افلام والعاب مسلية وفن وتمثيل 
وغتاء. 

وقد قرر النادي مؤخرا اقامة مخيم 
صيفي للشايات والشبلب لابناء 
المغتربين من ١7‏ -11 منه بالتعاون مع 
مطاعم ومسايح كراون خلال العطلة 
الصيقية. 

ويتضمن المخيم برامج رياضية 
(سبلحة, سكواشء تنس... الخ) 

وبرامج. ثقافية. وندوات: وزيارات: 
وحفلات: ورحلات 
الالعاب التي يشارك فيها النادي 


يشارك النادي بعدة العاب جماعية 
ككرة السلة والطائرة وكرة اليد. . وهناك 
قرق ذات مستوى جيد لكل من الالعاب 
السليقة ويقيم تقاءات وديه مع قرق 
اخرى مثل كلية التربية الرياضية 
ومعهد تاعور. 

ودشارك التادي ايها بالالعاب 
القردية ككرة الطنولة والعاب القوى 


مصادر التمويل . 

ان الجهود القردية لاعضاء النادي 
هي ١المصدرء‏ الرئيسي لتمويل النادي 
وايضا من خلال اصدقاء النلدي 

وليس هناك مصدر تمويل ثلبت 
للنلدي من اي جهة او هيئة اخرى 
ولهذا .لا يتمكن النادي من تسديد 
نفقاته ياستمرار او حتى من تطوير 
نشاطه الذي يحتاج لمبالغ ثلبتة. 

© وبالنسية لعدد المدربات 
والمدربين في النلدي قالت السيدة معلذ 
انه لدينا مدربتين ومدربين لجميع 
الالعاب واستطردت بالقول: 

ومن خلال ذكر النشاطات الرياضية 
والثقافية والاجتماعية السابقة يتضح 
الدور الكبير والقعال للنادي ف خدمة 
المجتمع عن طريق اشفال وقت الفراغ 
لدى السسدات بأنشطة هامة ومفيدة 
وعن طريق الاهتمام بالاطقال «براعم 
المستقبل» وتنميتهم جسميا وعقليا 
منطلقين من القاعدة التي تقول الثقلفة 
مغذية للعقل والرياضة مغذية للنفس. 
مطالب التادي 

وتتمنى السيدة معاذ وزارة الشياب 
تخقيف النققات الباهظة والتي يصعي 
عليه تأميتها بمقرده مثل تعيين مدربين 


على نققة وزارة الشيلب والمساهمة في" 


جِرْء من اجرة النلدي والتي تشكل اكبر 
عبء عن ميزانية النلدي ويهذه الحقة 
يتمكن النلادي من زبلدة الاهتملم 
بالنشاطات المتعددة وبزداد عند 
اللواتي يترددن على التادي 


الادارة الجديدة 


تقول السيدة معان ان هناك توجها 
٠‏ بالاتفلق مع اهانة عمان الكبرى لاعطاء 





البدنية واخرى للسياحة ومخيم صيفي 























دعد معاذ . 
النلدي أررضا يمكن استغلالها لحراقق 
واسعة ومتعددة كقاعات ليلقة وتدريب, 
ومسابح وهذا يزيد هن جذب النساء 
للنلدي. 
دعم المؤسسات والشركات 


حبذا لو تقدم المؤسسات والشركات 
في المملكة على تبني ناد رياقي. ودعمه 
والمساهمة ف تطويره. 

مع قام النادي باقدعنية لهذه 
المؤسسة او الشركة وارتداء الملافس 
الرياضية التي تحمل اسم 'المؤسسة 
وذلك يخفف من. العبء الملقى على 
الدولة لاتها لا تستطيع دعم جميع 
الاندية والقيام بكل مساعدة مع العلم. 
ان النادي سيقوم' بخدمة نسلئهم. 
واطفائهم ويشجع هذا الدعم على قيلم 
أندية رياضية نسائية مشلبهة في جميع 
مناطق المملكة. 
















































سوريا ثم تركيا وتنتهي فإ؛ الاتحادا 












©- انتقل نادي . الاستقلال : لمقرد 
الحديد الكلئن في تلاع العلي» وقد كم 
اغلاق النادي الققيم” بعد قرار الأخلاءر 
الاخير وسوف يفتتع النادري الجديد 
بعد اكتمال تاثيكه ١‏ 

على صغيد آخر. تقرر جيل مازاقون' 
التتلبع الذي كان ينوي نلدي 
الاستقلال أقلعته يوم 3 تموز المقيل 3 


الكرة" .الطائرة' تحت 5 : 
ينظمها نادي البقعة جالفترة. من 74 
الجارى ولغاية ” تهون المقيلة 'وجاءت 











! 0 الخيين. ب العرعل: إلساعة | 2 
1 الثلاثاء» #لار 1 
العودة: + الفلئز 
الاريفاء "اي 0 3 
الفائز من (5) + شيب الحسين 
. الشاعة: الخميس بر - 0 
الفائز من » + القائز من + الصاعة + 
الجمعة: “لا 17 
هذا وسوف ابرع مبارا الافتتاح 
السيد .فروان: الخمود : وزدر. ان 
: رئيض نادي اليقغة :وسو 


اتحاذ 0 الطائرة 0 








38 السباعة‎ ١ 






5 يطلب رئيس لجنة 'الحكام .اخركزية 
لكر الدد من الحغام التالبة اسملؤهم 
حضور اجتماع اللجنة الذي ستعقد في 
الرابعة. من مساء غذ. الاحب في قصر + 
الرياضة بمدينة . الحسين للشبلب: 
لنحث يعض الامون الفنية إلتي تهم 
. الحكلم' وهم: ٠ ١‏ 

عبدالله تليلآن جمال شلبية؛ فائق 
الحمون : خالد :حربء : محمد قراقيش, - 
صائح بطارسنةء اذوب الجيوسي. ٠‏ أحمد 
ابو الربء محمد. خلف. : 

هذا ما اقادنا به السيد تيسير التلظر > 
رئيس الجنة. البجكام: 0 


الاردن يشارك قْ البطولة الاسيوية ١‏ 

















عدئان نغوي 


يعقد الاتحاد الاردئي لكرة اليد 
جلسته الاسبوعدة برئاسة السيد 
عدنان . نغوي رئيس الاتحاد احيث 
يبحث تشكيل اللجان المختلفة للبطولة 
الآسيوية الرايعة للرجال والاولى 
السيدات كذلك سيواصل الاتحاد 
امامل كل ذا الاسيوع لاستكملٍ 

جميع اللجان. 

١ 0‏ دولة عربية ا وامشيوية: 
مشاركتها ف لقاءات الرجال بينما اكدت 
/ا دول مشاركتها في يطولة السيداتا. 

ونكر السيد عدتان نغوي رتس 
الاتحاد يان شخصية هامة سوف تراس 
اللجنة المنظمة العليا للبطولة. 

























تجمع الطلبة الاردنيين. 

عممت وزارة الشباب على الجامعات 
الاردتية. اليرموك. مؤته. العلوم 
والتكنولوجيا من اجل التنسيب 
بخمسة شباب يمثلون هذه الجامعات 
في تجمع الطلبة الاردنيين الذين 
يدرسون في الخارج, الذي نقيمه وزارة 
الشباب في الفترة من "١ ١5‏ تمون 
القادم 


اتحاد الكراتيه يحدد 
مطالبه من 0-0 
















©©© قرر اتحاد العلب القوى في 
. الجلسة التي عقدها مساء امس الاول 
برئاسة المهندس ذيب المجالي المشاركة : 
في. البطولة الاسيوية ' في . سنقافورة . 
بالفترة .من ١9‏ - 55 “تمون المقيل + 
والتنسين لوزارة الشباب.بالموافقة على :. 
ذلك اقاذنا بذلك السيد قؤاد القبومي: 
الناطق الاعلامي للاتحاد' والذي اضاف 
بأن الاتحاد: قد قر ايضا الاعتذان عن' .' 
المشاركة' في البطولة. :الاسيوية / 
للاتصالات المغلقة والني نقام:في طوكيو. 
٠‏ اب المقبل 1 






























اللاعيين التجدين له م ك2 
الاسود بمختلف درجلته ضرورة تعيئة 
الاستمارة الجديدة في مقر الاتجاد 
بهدف اعادة عملية ترتيبي وتنظيم ' 
داخلي يقوم. بها الاتخد اللاعنين 
والائدية المنسبة له وحدد يوم 7 تموز ١‏ 
القادم كلخر موعد لتعيئة هذه الطلبات , 
في مقر الاتحلد . 6 
افك بذلك السيد اسامة عمارين 
رئيس اللجتة الفنية في الاتحاد 
لسساسسسس ا 
مخيمان2 كشفيان 
لمجموعة الجمعية 


الوطنية ' الارثوذكسية 











































. لوزارة التربية قٍ إدبين 























تقيم .وزارة “التربية والتعليم 3 
الاسبوع الاول من الشهر القادم اللقاء . 
الكشفي الوطتي الثاني ويشارك فيه . 
٠‏ كشاف . من مختلف > فديريات 
التزبية والتعليح ويشتمس اللقاء لمدة. 
خمسة ايام يتلقى المشاركون محاضيرات. .... ١‏ 
نظرية .عن' الثورة. العربية' :الكبرى 
ودور زجال "الدفاع المذني. فا الشع 











©© انتهى مساء امس الاول مخيم 
المرشدات والزهرات لمجموعة الجمعية 
انوطنية الارثوذكسى الذي بذا “يوم 
الاثنين الماضي. واشرف على المخيم” 
حنان وجنان صويص اضاقة للقائد 
عطا: الله هتديلة " 

'هذا وقد بدا امس الاول مخيع 
الاشبال والكشافة لمجموعة الجمعية 
حيث من المقرر ان ينتهي مساء الثلاثاء 
المقيل. . 

ويشرف على المخيم القاك عظا الله 
هنديلة ونبيل ايبف ويوسف انطوان. 


النقاع من القادة محمد الطريفي رئيس”' . 
قسم الكشافة قائدا للقاء والسيد عثمان 
داود سباعد! لقائد اللقاء والسيد محمد 
“سرحان قلئدا للمخيمات. الفرعية وسيف. .+ 
دواغرة _.منسقا. للجان ورئينسا. للجته: + 
العلاقات 'العلمة والاعلام السيد إطاه : 
ثمر رئيسا للجنة. البرامج, .7 1.2 
1 هذا ومن أناجية' اخرى هنيقام لقا :. بقيدة المسيدة عيلة: ابى توا ركبسة 
المزشدات. في السادس: من نقس الشهز. قسسم المرشدات في الؤارة. 1 


في رحلة تستمر علمين .. 

































شابان اردنيان يعبران اودويا وات 


بهدف الشابان الاردنيان آخسن” 7 
صائح عقيل وطالب عارف عقيل وهما . 
«اولك 'عمء هن اخلال' رحلتهما الى | 
اوروبا واسيا الى ثقل رسالة الشياب ١‏ 
الاردني وتراث ومعاهم البلد الى الشباب ' 
الاوروبي والاسيوي. في 51 دؤلةء 1 
وتقدم وزارتي الشياب والسيلحة ‏ , 
الدعم الكامل لهندن الشابين الطموحين 
وتسهل لهما المهمة في نقل هذه الرسقة: .| 

وينوي حمان 16 عاماء وطالب 7٠‏ . 
عاماء البدعء بهذه الرحلة الطويلة في' . 
الثاني من تموز القائم بمسيي. المخطط .* 
الذي وضعاه والذى دي يكفل ازبارة 4 
القلرتين دون الوقوع تحت -تاثيرات 
الطقس الشتائي السيء. ١‏ . 

"وتيدا رحلة أورويا من عمان ياتْجام 4 


السوقدستي في شهر اب القدم بعد أن < 
'.يكونا قد قطعا ١7‏ دولة :اورودية ثم 
تستكمل عير سييريا الي كوريا_ومن 
هتاك الى الصين ‏ الهند - عفان ب قطن- - 
البحرين . - والسعودية وتثتهئ في 57 
ئيسان من أعلم كوا 0 1 : 

ويقدر الشايان تكليف:الرحلة نحي 3 
ثلاثة الاقف ددنار قيما تحتاج دراجتهها. كما اتحقد المركن دورة أخري 
إلى 01٠‏ ليتر بتزين فقط ‏ |. الطباعة في تقس الفتر: . يشترك 
ويتوقع حصن ازج . عليه هذه |2 و 
من. المعرقة 


9 أ© يعقد مركز شابات الرمنا دؤرة لخ :- 
الخياطة: لواحد وثلاثين سَِ عضنوات . 






















































١‏ بجهذه الطيب حيث يصنل الليل يكنهار 


المشاركة وتوفير اسيافٍ الراحة لها. 





السيت 17 حزيران 1941م 


ا ا أالقتنازاتا 


تواصل البطولة العربية الرابعة للملاكمة قعالياتها يتجاح 
كبير على كافة المستويات التنليمية والفنية والتحكيمية 
واليوم ١‏ تهدز القفازات وتاخذ اجازة استعدادا للمنازلات 
النهائية التي ستقام في الخامسة من مساء يوم غد الاحد حيث 
يحتدم التنافس بين ابطال . العرب للظفر ببطولة الاوزان 
وارنقاء سدة التتويج. 

نشاطات كثيرة... واحجتماعات مكثفة عقدت على مدان الايام 
الماضية... تلبعتها الشعب نجملها في التقرير التالي: 





























0 «مطشرء لحظة اعلان فوزه على السورىي مأمون 

انه عندما يأخذ اي ملاكم عراقي دوره في ذزالات الملاكمة يبدا التشجيع 
والحماس يدب في صفوف مشجعيه وهنالك اكثر من انشوده ربدت لهم 
ولكن عندما: كان سعدون مطشر يدل الى الحلقة بيدأ الجميع بالترديد له 
«يلعتٍ يلعب صقر العراق والسمتية ما يتعب... وفعلا لم يتعب الصقر 
مطشر الذي نجح في تحقيق فوزين مهمين في وزن خفيف الذبابة على الملاكم 
السوري مامون وعلى الملاكم التونسي عبد الجليل بن مسعود ليصل الى 
النزال الختامي لوزنه والذي اخذ يتطلع للذهبية يثقة... مطنئلس ترك 
امتحاناته الجامعية وهو طالب في كلية الهندسة ليشارك في البطولة ويكون 
احد ابطالها. 


على ضوء الاحتجاج على. التحكيم 


فزالات اليوم الثثلث للبطولة التي جرت مساء اول امس ارتفعحت 
صيحات الاحتجاج على التحكيح من الوقدين التونسي والسوري والجمهور 
الاردني وخاصة تقديرات القضاة في. اعضاء النقاط للاعبين والتي جاعت 
مخالفة للقانون الدولي. 

الشعب حرصت على متايعة الموضوع مع السيد حسين عبد المجيد 
رئيس لجنة الحكام ف البطولة وطلبت منه الحصول على استمارات 
اللقاءات التي احتج عليها. .. فكانت استجابته مشروطة بعدم اعلان أسماء 
القضاة... ونحن ننشرما لاطلاع المهتمين. 

نزال رقم 7 فاز محمد العمر علي من سورية على محمد سلطائي من 
توئس ٠7‏ وجاعت التقاط على الشكل التالى 


القاضي الاول 59/08 نصالج اللاعب السوري باعتباره لاعب سوريا 
الاميزر 


القاضي الثاني 28/64 لصائح اللاعب التونسي 
القاضي الثالث 58/05 لصاح اللاعب السورى 
لقاضي الرابيع 8ه/ةه لصائح اللاعب التونسي 
القاخي الخامس 0/08" لصائح اللاعب التوتسي 
نزال رقم 54 فارّلاعي تونس طاهر الناصري على لاعب سوريا احمد مايز 
مانتجي "15/6 وجانت الذقاط 
القاضي الاول 54 مقطة مقلبل 58 نقطة للاعب السوري 
القاضي الثاني - ١‏ نقطة مقابل 00 نقطة اللاعب السوري 
: الثالث 8ه نقطة مقنيل 7١‏ لصائح اللاعب الكونسي 
القاضي الرابع 8ه نقطة مقليل 8ه لصائح اللاعب التونسي 
القاضي الخامس 58 نقطة. مقابل 5ه لصائح اللاعب التونسي 
نزال رقم 707 فاز لاعب العراق سمير قاسم على لاعب الاردن عصام جابر 
بالنقاط ك/ا. وجاعت النقاط على الشكل التالي 





القاضي الاول 24 نقطة مقايل 8ه نقطة لصح اللاعب الحراقي 
القت الثاني ٠‏ نقطة مقايل 5ه اللاعب العراقي 
القاشي التالث 4ت نقطة مقليل ره امصااح اللاعبي العراقي 
القلضي :الرايع 5١‏ ذقطة مقايل مه الصبائع اللاعن العراقي ١‏ 
القاضي الخامس 58 نقطة مقابل 25 لصائح اللاعب الارددي 
تعقيب: .وبنظرة قاحصة الى بعض ارقلم النقلط نجد تفاوتا كبيرا ف 
تقديرات القضاة مما يسشدعي من لجنة الحكام دراسة هذه الأوراق 
ومحاسبة القضاة الذين لم يلتزموا بالقلتون 





ارشيد... نشاط داكم 


قي ظل هباب العديد من اعضاء 
اللجان العامئة. .. تلألا ذم السيد عامر 
ارشيد غضو لجنة. العلاقات العامة 


لا يكذل ولا يتعب ولا يتوائى عن تقديم 
المعلومات وتذليل الصعويات للوفود' 











البطولة العربية الرابعة للملاكمة البطولة العربية الرابعة للملاكمة البطولة العربية الرابعة للملاكمة 
البطولة العربية الرايعة للملاكمة البطولة العربية الرابعة للملاكمة البطولة العربية الرابعة للملاكمة 


اعلن السيد فلاح ميررًا رئيس 
الاتحاد العربي للملاكمة بأن الملاكمة 
العربية ستشهد نقلة نوعية خلال 
الفترة القادمة. 

واضاف: خلال حديثه للشعب ان 
الاتحاد العربي قد وضع خطة علمية 
سدروسة طويلة الاحسل للنهوض 
بمستوى اللعبة وتكثيف البطولات 
والنشاطات لتشمل كاقة القثات 
والاعمار لايجاد قاعدة عريضة من 
اللاعبين. كما ستشمل: خطتنا بعث 
الحياة من جديد في عروق لجان الاتحاد 
الفرعية (الفنية والطبية والاعلامية 
والتحكدمية والمدربين. وتوفير الاجواء 
المريحة لها لممارسة اعمالها بيشكل يعود 
بالخير في ائراء اللعبة بمقومات 
النجاح. 

وقال: لقد شاهدنا جميعا المستوى 





المتقدم الذي عكسسه ابطال العرب على 
.-حلقة الملاكمة في هذه 0 
والروح الرياضية التي تمتع 

ا مما يعزنز وحدة 0 
العريي 














5 شقت القيضات العراقية 
طريقها بثقة للاحتفاظ بلقب البطولة 
العربية والتي احرزته خلال البطولات 
الثلاثة الماضية... ويأتي هذا الشيء 
وذلك لاشتراك العراق بكافة الاوزان 
المقررة واستعدادهم الجيد للمشاركة 
عن طريق المعسكرات التدريبية المركزة 
وقد بذل الكادر التدريبي لهم والمكون 
من جورجي السوفياتي وفاروق 
جتجون وعيسى عبد الامير فقد وصل 
اربعة ملاكمين الى النزالات النهائية 
بعد نزالات اول امس وقد يتضاعف 
هذا العدد بعد نهلية نزالات الامس 
التي تجدون نتائجها على الصفحة 
الاولى من الملحق والملاكمون الاربعة 
الذين وصلوا الى الدور النهائي قهم 
سعدون مطشر في وزن خفيف الذباية 
وعداس خلف لوزن في وزن الديك وكذلك 
زميله «عباس كلفء وزن الريشة الذي 
اختلط اسمه مع زميله خلف وهو 
(كلف) المتميز بأخلاقه العالية وفنه 















عندما انشد المطرب العراقي 
اغنيته المعروفة ابو رجحل .الذهب. 
والتي لصقت بلاعبي المنتخب العراقي 
لكرة القدم وبالذات تجمهم عدنان 
درجال... وعندما ردد سعدون ابو راس 
الذهب وعرف الجمهور ان المغني مو 
حسين سعيد... وعندما ردد سعدون 
ابو ايد الذهب عرف جمهور الكرة ان 
المغني هو رعد حعودي... ولكن جمهور 
الملاكمة كان له كلام آخر حيث رددوا 
هذا المقطع على الملاكم النجم «اسماعيل 
خليل. الذي كانت ضربانته والقاضيات 
التي سسيددها فعلا من ذهب قجاء 
الجمهور وسعدون جابر ليردد له هذا 
المقطع في العديد من البطولات التي 
حقق من خلالها نصرا لبلاده. 





المغربي... حظي 
باليريق والاعجاب 


يبدل الرائد ملزن المقربي عضو 
الاتحلد الأردني للتملاكمة جهودا كبيرة 
في متابعة قعاليات البطونة العريية 
سواء على الممنتوى الإداري..- أو في 
اشرافه ومحلقظته على النظلم داخل 
صالة قصر الرياضة بحكمة وروية... 
هما جعله محط انظلر الجمييع 


ولاقى تقديرا واحتراما عن كافة . 


الوقون المشتركة بعكسه صورة مشرقة 
عن الشباب الاردني 


الرياضة والد 


«الن غدا 


ني »1 


حئنا 


لمشاركة العرب 


اقراحهم رغم الظروف الصعية 


#ةةة قال السيد سعد الدين الدغيلي 
رئيس وقد لبنان المشارك في البطولة 
العربية الرابعة للملاكمة ان لبنان جاء 
ليشارك اشقاءهد العرب اقراحهم من 
خلال التجمع العربي في الاردن 
الشقيق... واضاف قائلا لقد حثنا 
للمشاركة رغم الامكانات المالية القليلة 
وجثنا لنلتقي باخواننا العرب في جو 
اخوي بعيد عن القوز والخسارة 
والفوز الحقيقي في مثل هذه البطولات 
هو التجمع الرياضي بين الاخوان 
العرب وها هو الهدف الاساسي 
لاقامتها... 

وقال السيد الدغيلي ان الملاكمة في 
لبنان ما زالت تملك عتاصر جيددة رغم 
ظروفها الصعبة والتي تعرفونها جيدا 
وكان اشتراكنا في البطولة بثلاتة 
ملاكمين ليعزز هذه الاواصى العربية 
وقال في تعليق عن مستوى نزالات 


البطولة بأنها تعد واحدة من اقوى 
اليطولات لمشاركة اقوى الدول العربية 
عددا ومستوى... ورغم ان بعض 


نزالات الادوار الاولية لم تزتق الى 





عامر قاسم 





المستوى المطلوب لسبب الحذر من 
بعض الملاكمين الا ان هذا الشىيء لم 
يمنع في مشاهدة نزالات قوية وتوقع ان 
تحظى النزالات الختامية التى ستقام 
يوم غد الاحد نزالات قوية وعالية 
المستوى... وتمنى في ختام حديثه 


النجاح للجميع والتوفيق في ميمتهم 
والتمني بالالتقاء بهم في اقرب قرصة 
وموعد . 





سبع 





الرفيع وحركاته المتناسقة.. 
وقد وصل ايضا الى النزال الختامي 
الملاكم سمير قاسم الفائز على الزردام 


© وسط اشغاله الكثيرة ومتابعاته 
الدقيقة لاحداث اليطولة استوقفت 
الشعب السيد محمد عبيدات رئيس 
اللجنة الفنية في البطولة للحظات 
للوقوق منه على المستوى التحكيمي 
فقال 


يمكنني القول ان المستوى 
التحكيمي للبطولة حيد مقارنة 
بالبطولات السابقة... فمستوى الحكام 
المشاركون مرتفع بحيث يشعر الجميع 
من ملاكمين ومتايعين يان التتائج 
عادلة... واذا حصلت بعض الاخطاء 
فهي غير مقصودة واللحنة التحكيمية 
والفنية تعمل على تلافيها فكلنا يشر 
ومعرضون لاخطا 

ولقد امتارت هذه البطولة بفرق 
قوية عكست مستوى مرتفعا لتطور 
الملاكمة العربية... وحكاعنا يحاولون 
قدر حهدهم في إعطاء كل ملاكم حقه. 

ولتقارب المستوى يصيب البعض 
نوعا من الشد “العصبي والحساسية 
الزائدة بتظرتهم الضيقة ولكن في الاطار 
٠‏ العام تسير الامور التحكيمية في مسارها 
الصحيح. 

وتسعى اللجنة الفنية والتحكيمية 


التونسي بطل افريقيا بالقاضية وعلى 
ملاكمنا عصام جاير ونظرة سريعة الى 
الملاكمين العراقيين من الذين لم 





الى اتاحة الفرصة املم اكبر عدد من 
الحكام لادارة التزالات لاكسليهم 
الخبرة وخاصة الحكام النوليين 
والقاريين ونامل ان يرتقع مستوى 
التحكيم اكثر خلال الفترة القلدمة 
تتتاسب مع المستوى الفني لانتا 
اصبحناً على مقرية من النهائيات. 





حكامنا... لفتوا الانظار 





1 /؟ 
في الوقت الذى عجز فيه ملاكمونا ! 
عن عرّف أمستواهم الحقيقي على 
الحلقة. برغ نجم حكامنا المشاركون في 
ادارة نزالات البطولة ولقتو! نظر 
الجميع بمستواهم المتميز وقدرتهم 
القائقة. ‏ 
وهم القاضي الدولي احمد الحمري 


والحكام القاريون محمد عبيدات 
ومحمد خميس ابو ثمرة ويوسف 





قبلاوي وطه محجوب وسبعد ايو 
احمدة. 


وقد تلبع حكامنا ف الدرجة الاولى 
فعاليات البطولة للاستفلدة ووضعوا 
إنفسهم تحت تضرف اللجنة القنية 
للقيام باية مهام توكل أليهم وهم 
السلدة: تيسير السلوى وحسن علدل 
وسليمان ابو الهيجاء وعبد الكريم 
العويلي 





مناقيية الاخطساء 
وتصويب المسيرة 


استعرضت لجنة مراقبة الحكام 
المكونة من السادة محمد كامل شبيب. 
طه محجوب. عبد المجيد الحسين. . مع 
الحكام المشاركين ف ادارة نزالات 
البطولة كاقة الجوانب التحكيمية 
وناقشت بشكل مستفيض ف الاجتماع 
الذي عقد صباح امس في فندق الشرق 
الاوسط الاخطاء والمواقف التحكيمية 
التي حصلت وخاصة في نزالات اليوم 
الثالث التي اتير حولها الشكوك. 

وقد تحدث السيد مجيد عبد 
الحسين رئيس لجنة حكام اليطولة 
فطلب من الحكام ان يرتفعوا الى 
مسنوى المسؤولية وان بيتعدوا عن 
الحساسيات ويطيقوا القانون الدولي 
لينال كل مجتهد نصيبه. 


وحللت النجنة نتائج النزالات 
ونقاط القضاة وتشجيع الحكام 
للاعبين. 

وف نهاية الاجتماع الذي سالده ١‏ 
الحوار الموضوعي الهادىء تقاربت 


يحالقهم الحظ في الوصول الى الادوار 
النهائية قبل نزالات الامس وهم عامر 
جواد الذي خرج امام التونسي رياض 
القليعي الذي وصل لنهاثي وزن 
الذبابة... «وعبد. الكريم قاسم الذي 
شرح امس امام المصري محمد حجازي 
(مصر) بالنقاط “/5 

وخرج عامر قاسم من وزن المتوسط 
بعد خسارته امام التونسي جربي 
رؤوف عامر وهو ابن «الرشيدء قدم 
مجهودا جيدا ومتطورا وحسر بشرف 
امام التونسي بطل افريقيا بقارق بسيط 
من النقاط 

عموما نزالات الغد ستحدد الفريق 
الذي سيحظى يلقب البطولة الرابعة 
فما زالت التوقعات والتكهنات ترشح 
الطرق للفوز ولكن هذا الشيء لا يمع 
من منافسة سورية. تونسية. جزائرية. 
مصرية على اللقب فكل من هؤلاء انفرق 
ما زالت الحظوظط والقرص امامه للفوز 


الوطتي في 
البطولة دون المستوى ومخيبة للامثل 
وكما توقعت .الشعب. في تحليلها 
الفنى للقرق قبل فعاليات البطولة... 

©© فقدا فَقْد معلم لاعبينا فرصة 


جاءت نتاقج 


التاهيل والوصول الى اللقاءات 
الختاسة اللهم الا عمر ديج الذي تفجر 
في لقاء امس وقدم جهدا قرديا خارقا 
استطاع من خلاله تحقيق الفون على 
لاعب سورية والانتقال الى الدور 
التهائي وضمن في جيبه على الاقل 
المددالية الفضية.. ف الوقت الذي خرج 
فيه لاعبنا الدولي عصام جاير الورقة 
الرابحة في الفريق. 

ولعل حصولنا على اربع ميداليات 
بروتزية اخرى لا يدلل على حسن 
مستوانا بقدر ما هو بفضل القرعة التي 
خدمتنا ومشاركة عدد محدود من 
اللاعبين في بعض الاوزان. 

وغني عن الذكر ان منتخينا الوطني 


لا يتحمل مسؤولية التتائج المتواضعة” 


في البطولة... فقد دخل معترك الصراع 
يدون سلاح اللهم ١الامن‏ حماسه وجلده 
وصيره... فالاتحس الذي اعلن 
استضافكه للبيطولة قبل هدة طويلة 
عجر عن توقير اسباب التجاح لنتخينا 
سواء على مستوى الاعداد الاداري اق 
الفذي فلاعيونا لم يتقرغوا, في معسكر 
الاعداد الا قبل اسسبوعين... كما أن 
الكثير منهم قد ضلم الى اسرة المنتخب 
قبل وقت قليل من قعقيات البطولة. 

وازاء هذا كله فعلى الاتحاد ولحنة 
المنتخبات إعادة النتطر في منتخبنا 
الوطتي من أكافة المستويات وتقييم 


العدل والنراهة لاخراج 
التهائية يمستوى جيد. 














ا 
محيد عبد الحسين 


وجهات النظر حول تصويب مسار 
التحكيم ولجم ابة محاولة للخروج عن 


المتدربين العرب 


النزالات 


في لقاء مع الحكم الدولي حسن عزت 


التعديلات الجديدة على القانون 
طبقت فى البطولة 


الزميل زهير الشقيري وحديث مع حسن عزت 


© كشف الحكم الدولي العميد حسن عزت النقاب عن ان احدث التحديلات 
التي طرات على القانون قد طبقت بنجاح ف البطولة العربية الرابعة للملاكمة 

واضاف خلال حديته للشعب ان الاتحاد الاردني بالتعاون مع الاتجال 
العربي وباقي الاشقاء قد وفر البطولة النجاح على كافة المستويات التنخليسية 
والتحكيمية والقنية بغض النظر عن الهفوات الصخيرة ألتي ونعت هنا ومناك 

واجمل السيد عزت اهم التعديلات الجديدة التي طرات على القانون الدر 

على الشكل التالي 7 

© اصيبح ارتداء واقي الراس الزاميا في جميع المباريات الدولية 

© تم الغاء عمل لجنة مراقية الحكام في احتساب النتيجة وعاد 
في القانون السابق قبل دورة لوس انجلوس حيث يتم احتساب النتيجة بخمسة 
اصوات فقط خاصة بالقضاة. 

وق حالات الكبو المختلفة اثناء الجولات سيتم تسجيل (الكبو من خسرية 
عادية اى اثر ضصربة في الراس) 

في ورقة تسجيل القاضي مثلها مثل الانذارات وتعلن النتيجة ف 
الحكم للنزال (الضرية في الراس او عادية) وتحتسب ثلاث مرات 
اريع مرات في المباراة تعلن النتيجة فورها. 1 

© تم السماح بوضع بلاستر على اصابات الوج. علاوة على رش الكاديوم 
بطريقة مناسبة 

© يسعح للطبيب بطلب ايقاف المباراة لمدة 7١‏ ثانية من لجنة المراقية وذلك 
لفحص اللاعب ولمسلحته ويعدها يقرر استمرار اللكم أق اعدمة. 

© ضرورة وضع ثقالة بجوار طبيب الاحلقة ومع مساعديه لسرعة نقل الملاكمر 
. في حالة الاصابات التي تستدعي ذلك. 





حالة ايتاف 
ف الجولة او 







© لا يجوز اجراء القرعة أو اقامة مباراة وذث يقل . اعدد لأفيعة عن 
وضرورة لعب الفائز وف حالة وصول احد المتبار 
لعب يشطب الوزن نهائيا ولا تحتسب له أي نتيجة. 

© يتم منع اللاعب المهزوم بالقاسية المانعة عن التدريب لمدة اربع اسابيع 
وليس فقط عن الاشتراك في اي مباريات. 

© في الادوار ألنهائية وفي حالات الاصابة في الجولة الاولى يتم احتساب 
التقاط حتى لحظلة توقف اللعب. 

والجدير بالذكر ان الحميد حسن عزت هو عضو ف الاتحاد المصريي والعربى 
والعسكري وقد شارك في ادارة العديد من النزالات ف البطولات العربية 
والاسيوية والدولية وحاز على اعجاب ورضى المتظمين لمستواه المتميز وقدرته في 
السيطرة على احداث اللقاء يفعالية. 


د «تجاح عيد الهادي» اسم على حبى 


#اكة تميز العديد من حكامتا 
يظهورهم بمستوى مسرف خلال نزالات 
البطولة بنزاهتهم وعدالتهم في تحكيم 
النقاءات وكان «نجاح عبد الهادي. قد 
نجح بنجاح في هذه البطولات فهو 
الذي جاء من البوابة الشرقية للوطن 
العربى وبالضيط من القلو ليتقل 
لاشقائه الحرب عن حالات وحكليات 
النصر العراقي تاقلا لهم العديد من 
الصور التي سطرها ابناء القادسية 
بحد أن سسلم الاملثة الى أخوائه لياخذ 


58 
1 









لجهده الدائم في خدمة اللعبة 
والعمل على ارتفاع مستواها اتخذ 
الاتحاد العربي للملاكمة توصية 


بتسمية د. . عصام صادق رئيس اللحجنة 
الفنية في الاتحاد المصري رئيسا للجنة 


وقد وعد د. صادق بتكثيف الجهد 
والعمل على وضع خطة ١لاجتماعات‏ 
اللجنة واصدار الابحاث المتخصصة 


ا 
1 





اط تن تق زجع ه3152 ج01 20 كنا اتن ا 























اجازة قصيرة يقضيها بين اشقانه 
العرب في ادارة النزالات العربية... 
متلهفا للعودة الى موقعه في الحبهة 
خرصا هثه وحيا لعرويته «تجاجء 
نموذج حي لحكامنا من الذين ثالوا 
الشهادات القارية وبرن في اكثر من 





بطولة كلن 
للمتقدمين التي اقيمت في ريذوق نيقادا 


ابرزها يطولة العائم 








0 0 جوائز ويميلدون للتنس 


العيد الخدسيني لا تذتهي دورة ويمبلدون من الاحتفال باعيادها فشي 
عام 1317 احتفل بالعيد المتوي للدورة التي انشنت في عام /1410 وف عام 
4 احتفل بالعيد المتوي لدورة السيدات وفي عام 1487 احتفل بالعيد 
المثوي للبطولة وف عام 14410 يحتفل بعرور خمسين عاما على قيام بي. بي 
سي بنقل مباريات الدورد عبر الساشة الصغيرة ويحتفل هذا العام 
بالامريكي دونالد بودج الذي يعد اول لاعب يحصل على بطو لات و يميئدون 
الثلاث ف الفرديي والزوجي. 


الاف مق الجنيهات الاسترليئية لقد ارتفعت قيمة الجوائز المخصصة 
لويميلدون هذا العام بنسية مر5١‏ في المانة مقارنة بعام 19287 حيث بلغت 
ملبون و الفاو ٠١‏ حثيها استرلدنيا ما بعلدل * ملابين و /ا ٠‏ الغاقو 
4 دولارا وسيحصل الفاذر ببطولة فردي الرجال على ميلغ قدرد 155 الف 
جنيه استرليني والفائزة ببطولة فردي السيدات على مبلغ قدره + 
جنيه استرليني في حين بلغ احمالي الجوائز 
اول دورة مفتوحة للمحترفين مبلغ وقدرده 


نكن 


التي منحت في علم 19454 كي 
جنيها استرلينيا فق 





كرة قدم ‏ اعتمد اتحاد المانيا الفربية لكرة القدم نتيجة مباراة 
الاسبوع الرايع والثلاثين والاخيرة في بطولة دورى. الماتيا الغربية التي 
اقيمت بدن فورتونا دوسلدورف وبوشوم وانتهت بالتعادل “/, وقد اسفرت 
هذه النتيجة عن هبوط نادي دوسلدورف الى اتدية الدرجة الثانية. 

وتجدر الاشارة الى ان نادي دوسلدورف كان قد تقدم بشكوى تتعلق 
بمباراته التي لعبها مع بوشوم والتي انتيت بالتعادل ٠/5‏ ذكر فيها انه 
كان تمة خطا في التحكيم اما النادي الاخر الذي هبط الى ائدية الدرجة 
الثانية فهو نادي بلى ويس برلين الغربية. 

, اج 2 + هه 

*# سباق سيارات ‏ اعلنت شركة يورش الالمانية الغربية لصناعة 
السيارات اول امس الخميس في شتوتجارت انسحابها من بطولة عام 
1 لسباق الطرز الاصلية للسيارات وتشترك بورش في سباقها الاخير 
في هذه البطولة غدا الاحد على مضمار بوربورجرينج زالمانيا الغربية. 

وقد اتخذت الشركة هذا القرار حتى تتهيا بشكل افضل للاشتراك في 
بطولة ال 2٠١‏ ميل لانديانا بوليس التى ستقام عام ١584‏ بيد أن بورش 
تعتزم الاشتراك في بطولة العالم لسباق الطرز الاصلية للسيارات المقامة 
في العام القادم بسيارة جديدة. 


التنس 






المحتر فين 
يعلنون مشاركتهم في سيؤول 


لاعيو 


السويدي ماتس فيلاتدر مثل بويريس 
ا 2 
ف عام 1984 في سيؤول وقال فبلاندر اود حضور دورة الالعاب لارى كيف 
تسير الامور فيها واضاف قائلا ان دورات الالعلب الاولكبية ينيغي ان تكون 
مفتوحة امام جمبع المحترفين في جميع الالعاب او ليس ثمة داع لاقامتها. 

المباراة السابعة والثمانون لكونورز .. فان الامريكي جيمس كونورز 
الاربعاء الماضي ‏ على مواطنه مارتي ديفيز في المباراة السليعة والثملنين 
التي اشسترك فيها فق ومتيلدؤن !من عام 1975 وبهذه المناسية فان كونورز 
الذي يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر سجل الفوز الرابع والسعبين نه 
مقايل ١7‏ هزيمة لقيها. ولقد حصل على بطولتين في دورة ويمبلدون في عامي 
١4873 514‏ ووصل اربع مرات الى الدور النهائي في مباريات هذه 
الدورة. 





دورة الالعاب الاولمبية 





ذيويورك تسعى الى ان تكل” 
محل سيؤول 


0 نيويورك - 1. ق. ب - تسعى نيويورك الى أن تحل محل سيؤول في 
استضافة دورة الالعاب الاولمبية العلم القادم ف حالة تعذر اقامتها هناك 
بسبب تدهور الموقف السياسي في كوريا الجنوبية. 

واوضح ادوارد كوش عمدة نيويورك انه لا يريد ان «يختطف. دورة 
الالعاب الاولمبية من سيؤول وانه يكتفي باقتراح جل يديل. 

وسبق ان رشحت مدينتان امريكيتان اخريان نفسيهملتحلٍ محل سيؤول 
وهما مدينة لوس انجلوس ومديئة انديلنا بوليس. وذكر كوش ان ماريو 
كرومو حاكم ولاية نيويورك وتوماس كين حاكم ولاية نيوجيرسي المجاورة 
يساتدان هذه المبادرة. 

كما اذاع روبرت هلميك رئيس اللجنة الاولمبية الامريكية بيانا مقتضيا 
الاريحاء الماضي ليضع حدا لهذه الترشيحات موضحا ان دورة الالعاب 
الاولمبية ستقام في سيؤول على الرغم من حركة المعارضة ضد نظام الرئيس 
شون دو هوان 





> تصفيات الاندية العربية لكرة القدم 
* فوز التجمة الساحلىي على 
“رجاء الدار البدضاء 


الدار البيضاء -1. ق. ب - فاز قريق نجمة الساحل التونسي على نادي 
رجاء الدار البيضاء المغربي 4/ا وكانت نتيجة الشوط الاول /1 لصالح 
الفريق التونسي وذلك في المباراة التي اقيمت امس ف الدار البيضاء في طار 
تصفيات المنطقة الثالثة المغرب العربي في بطولة الكاس العريية للاندية 
ابطال الدوري 

وكان الجو اتناء المباراة لطيقا والاضاءة ممتازة وارض الملعب جيدة 
وحكم المباراة جاسم موندي البحرين. 

وسجل اهداف فريق نجمة الساحل عمر منتصر ,الدقيقة ١4‏ من المباراة. 
وكمال عزبي ,الدقيقتين ١6‏ و 4١‏ من المباراةء وعشبي عبد الرراق ,الدقبقة 
9 من المباراة.. 

وسجل هدف نادي الدار البيضاء عبد الرحيم حمراوى .الدقيقة 4١‏ من 
المباراة.. 

وطرد الحكم اللاعب خالد مسلاك من فريق الدار البيضاء في الدقيقة 54 
من المباراة. 

وكان فريق الدار البيضاء يضم احمد العينين وتيجاني معطوى وعبد 
المجيد دولمي وحسن نجم وخالد مسلاك ومحمد نجم وسيد صدقي وادريس 
عشا وعبد الرحيم حمراوي ورضوان حجري وتوفيق برتالي. 

وكان فريق نحمة الساحل يتاكف من رضوان جويدر وعماد ميزوري 
وسالم الجزيرى وفتحي بو هلالا وعبد الرزاق عشابي ونجيب بوزرع وعمر 
منتصر ولطفي الحسومي وحما الطرابلسي وايراهيم حكيم وعزبي كمال. 





* ضّمن استعداداته لكاس العالم 


عو # هه 


يفور على فريق كندي 


ادمنتون ‏ ق. ن. ١‏ - قاز المنتخب القطري للناشئين لكرة القدم على 
فريق «بويك مان, الكندي للمحترفين بهدف واحد ف المباراة الودية التي 
جرت بيدهما الليلة الماضية بمعسكر المنتخب التدريبي بجامعة البرت 
بمدينة ادمنتون الكندية قي أطار استعداداته لمباريات كاس العالم الثانية 
للناشئين المقرر اقامتها بكندا خلال الفترة من ؟١‏ الى 10 تموز القلدم. 

وقال السيد راشد المهندى رئيس بعثة المنتخب ني تصريح لمراسل وكالة 
الانباء القطرية أن هذه المباراة تعد من اقوى المباريات الجي لعبها القريق 
بعد انتصاراته المتلاحقة قي المباريات الودية التي لعيها مع يعض الفرق 
الكندية موضحا انغددا كبيرا من الجميور الكندى شاهد المباراة 

واضاف ان المندخب سيلعبي ثلاث مياريات ودية اخري بالاستار 
الرنسي يمدينة ادمنتون خلال الايام المتيقية له بمعسكره التدريبي ثم 
يتوجه بعدها الى مديتة تورنتو تمهيدا لخوض منافسات البطولة بالتسبة 
للمجموعة الاولي والتي تضم الى جأنيه منتخبات مصر وايطلليا وكتدا. 





ايقاف مباريات التنس في 


ويميلدون مسح 
الإامطار 
* لتدن -1. ف ب - اجدرت الامطار 
منظمي بطولة ويميلدون للتنس على 
ايقاف مباريات اليوم الرابع من 
البطولة. 


وعندما تقرر ادقاف المباريات كان 
الايطالي باولو كين متقدما 196 في 
المجموعة الاولي على التشيكوسلوفاكي 
ايفان لندل في الملعب الرئيسي. وكلنت 
الادريكية مارتينا نافراتيلوفا متقدمة 
؛/نا في المجموعة الاولى ضد اليابانية 


تشوكو انوي في الملعب رقم .١‏ 
للهوكي 


امستلفين ‏ هولندا .١-‏ ف. ب - قرر 
الاتحاد الدولي للهوكي في الملاعب 
الخضراء بغر التشلونر مع اللجئة 
التنفيدية للاتحلد الاسترالي الغاء يلا 
قيد او شرط. البطولة الاولى لكاس 
العالم للعب تي الملاعب المغطاتة التي 
كان من المقرر أكامتها في كنيرا استراليا 
قْ شهر اذان علم 19848 

ومن المقرر ان نقام البطولة العاشرة 
لجائرة الرجال في لاهور بالهند في نهاية 


ار عام ه4ة١‏ 











كيقن كيجان النجم الانجليزي 
المعروف الذي اشتهر في الملاعب سواء 
مع المنتخب الانجليزي أو الاندية التي 
لعب لها ليشريول. هامبورج, 
ساوثهامتون من خلال مستواه الرقيع 
الذي ظهر به.. كيان اعتزل اللعبة 
وهو في القمة وحفل تاريخه الرياضي 
الطويل بأمور عديدة نسردها خلال 
التقرير التالي الذي ندخل به في امور 
عديدة متعلقة بحباة هذا اللاعب 
الشهير. 

وقد كانت ولادة هذا اللاعب علم 
1 ف مدينة دونكاستر ابذانا بعهد 
جديد عاشته الكرة الانكليزية, حيث 
وجد فيه معارقه واصدقاؤه ميلا جارفا 
للكرة. وحبا استثنائيا للبروز في عللمها 
المثير والعامر بالاضواء. وبلعٌ الامر 
بالصغير كيغان ان يقطع مسالفات 
طويلة من بيته الى مقر النلدي في وسط 
المدينة لكي ينضم الى زملائه الذين 
فاقوه سناء وتقوقا :: . عامل الطول. 
ولم يتمكنوا من مجاراته عندما كان 
يداعب الكرة يحنان متدفق واصرار 
بالغ لان يشق طريقه عبر عالمهم الى 
٠‏ مكان فشيح يستوعبي طموحاته. 


ولعل من طريف ما يروى عن هذا 
اللاعب الملقب ب .الفار. نظرا لقصر 
قامته. انه كان يهوى ركل الاشياء 
الصغيرة التي يصادفها في طريقه حتى 
وان كلنت من النوع الثقدل الذي يدمي 
القدم. وذات يوم وبينما كان بمارس 
هواية السيطرة بصفيحة معدنية وهو 
يمشي اصطد م بأمراة عجوز كانت تبيع 
الحليب في المدينة متنقلة من شارع الى 
اخر. فاندلقت أواني الحليب ولم تتدب 
العجوز حظها العاثر وائما جرت خلقف 
الطقل الصغيرة الشقي.. وكادت هذه 
«المنازلة. تكلف كيغان لسانه, حيث 
زلت قدمه: وسقط على وجهه. 

وقضم نصف لسائه.. والسبب 
شقاونه البريئة وحيه الجارف للكرة! 


اهم صفقة في حياته 


وقد تحولت الرغبات المكبوتة في 
نقس ١القاره‏ الى خطة عملية للتفوق 
وقق منهج زمني يسير عليه. حتى انه 
لم يكن يعيبه ان يعمل في احدى المقاهي 


المدارس في كانون الثاني مبارأة بطولة 
الاتحاد السوفيتي بين الطلبة في 
الشطرتج . وقد شارك عدد كبير ف هذه 
المباراة علما بانها جرت حسب النظام 
السويسرى. وكان المرشحون للمياراة 
طبعا تلاميذ الصقوف النهائية اي 
لاعبو الشطرنج ممن تتراوح اعمارهم 


بين 1 ١9‏ عاما. وهنا حدكت- 


معجزة.. ' مفاجئة.. فاز بالبطولة غلتا 
كامسكي ١7‏ عاما من ليتينقراد. 

ولا ينحصر الامر: في الجصانب 
الرياضي. وبالاجماع قال لقبق . من 
المدربين ذوي الخيرة الفنية ‏ اسلتذة 
الرياضة الذين كرسوا قسطا رئيسيا 
من نشاطهم لتربية لاعبي الشطرتع 
الشباب وهم يبدون اعجابهم: تقد يرز 
لاعب ذو موهبة فائقة في هذا العمر 
المبكر لم يلعب بمثل هذه القوة التي 
بلعب بها اليوم قاتا كامسكي حتى 
غاري كلسباروف واناتولي كاربوف. 

وغاتا ما زَال طفلا فرحلاه لا تمسان 


ارضية الغرفة حين يجلس وراء طلولة” 


رقعة الشطرنج ولكن ملامح وجه هذا 
القتى الصغير تتخير وتظهر عليه 
علامات التركيز والتقكير الجدي اثناء 
اللعب ويلفت النظر كذلك امر اخر هو 
ان كامسكي قد تفتح مبكرا لا في ميدان 
الشطرئج فقط اذ تعلم القراءة. ف 
الثانية من العمر وق السادسة كان 
يعزف على البيانو الحانا موسيقية 
معقدة وباشر الدراسة في الصف الثكث 
رأسا وهو الان على وشك انهاء الصف 
السليع 


أن غاتا بعيش مع والده الذي يربيه 
بروح رياضية ويعلمه الإتضباط 
الصارم ويعتني بتربيته اليدنية فهو 


جرت حسب .العلدة خلال ايام عطلة 


سر 2 زد لع قاد 5ش 
اليوم افتتاح بطولة كأس 
امم اميركا لكرة القدم. , 


3 
نت 


دم تفتتح و 28 الارجئتين 
بطولة كاس أهم اميركا لكرة القدم 
بمشاركة منتخيات الارجنتين. 
البرازيل: ديرو. قنرويلا. باراغواي, 
بوليفيا. شيل. كولومييا. الاكوادور. 
'واوراغواي وقد وزعت الفرق المشاركة 
الى ثلاث مجموعات في حين سيشارك 
منتخب اورغواي حامل لقب البطولة 
الماضية في الدور الثاني من البطولة 
التي تفتتح اليوم يلقاء الارجنتين مع 
بيرو.. الارجئتين التي يقودها نجم 
الكرة هارادونا تامل الحصول. على 
اللقب خاصة انها بطلة العتلم لعام 45 
اضلقة الى ان البطولة تقام بين ارضها 
وجمهورها.. وينافس الارجنتين على 
اللقب المنتخب البرازيلي الذي استعد 
لمداريات البطولة بشكل جيد وليعوض 
الخفلقه كيه كاس العالم الاخيرة. 


00 


اما عن جدول. المباريات تيون على 


التحو التالي: 1 

37 حزيران :الارحنتين. + بيرق 
مجموعة 

18 روات اليرازيل ‏ + فتزويلا 
مجموعة 7. 


أحزيران باراغواي +: بوليقيا 


١‏ أب نوليقيا + كولؤفييا مجموعة 
* أب الارجئتين '+ الاكوادور 
مجموعة .١‏ 
٠"‏ أب النرازيل + شيل مجموعة ؟. 
؛ أب بيرور + اكوادر مجموعة 1. 
ه 2 آب كولومييا + باراغواي 
مجموعة ". 


فى حياة كيفن كيغان النجم الانجليزي 


امور كروية :«عديدة» 





مقابل اربعة جنيهات اسبوعياء ولم 
يعيبه ابدا أن تمضي تسع عشيرة سنة 
من عمره وهو ف ناد من الدرجة الرابعة 
هو نلدي سكونثروب الذي ضمه مقايل 
مبلغ زهيد ولم يتخل عنه الا علم ' 


الاؤا1.. في هذا العام كلد نادي 
سكونئروب” يحبط عزيمته ويقف ازاع 
اكبر واهم صفقة في حياة كيغان حي ' 
حلول النادي المسلومة على الثمن 
المقبوض جراء انتقال كيغان الى نلدي 
ليقربول الشهير ولم يرضخ لا: تحت 
القناعة بيمبلغ (ه)الف جنيه 
استرليني.. ويتوقف المدرب البارع 
كيث بيركنشو عند هذا المنعطف في 
حياة النجم الانكليزي العملاق ليقول 
«لقد كنت لاعبا في سكونثروب حينما 
انضم اليه كيفان عام ١1477‏ وكلن مأ 
يزال في السادسة عشرة فقط بينما كنت 
في اخر ايامي الكروية واعتزلت قبل ان 
يلعب مباراته الرسمية الاولى قلم ذنلحب 
معا. وقد شاهدته مرارا ولم يترك في 
نفسي انطباعا خلصاء لكنني ادقنت انه 
يملك فرصة ممتازة لبلوغ المرتية التي 
بلقها فيما بعد بالفعلء. 

ويضيف ييركنشو الذي عمل مدريا 
لمنتخب البحرين قبل عامين «كان يبدي 
اهتمامًا كبيرا بكل ما يدون حوله, 
ويصغي جيدا لمن هم اكثر خيرة منه 


من مدريين ولاعبينً ويبذل حهدا 
خراقيا ف التدريب . وكان مصمما على 
الوصول الى القمة, وبفقضل تصميمه 





يمارس الركض يوميا. والده مصور كان 


ان: مستوى تكنيك غلتا 
العالي في خوض النزالات الشطرنجية 


يلعب دورا كبيرا ق مواهبه 
الشطرنجية يلاقي لاعيو الشطرنج 
الأحداث عادة بة ١‏ جسة 


استيعلب المرحلة النهائية للجولة وي 
اكثر هذه الحالات لا دتوفر المجالات 
لتنويع “اللعبي فمن المفضل هنا 
الاستقلدة هن الموقف الناشىء. و: 

استغرب الاختصاصيون حين تمكن 


امر طبيعي لانه في بداية تعلوره وهو 
حقا بتمتع بطافة كامنة كتدر 


يميل غاتا للممارسة العملية اكثن 


وهذا شيء صحيح لان الدروص - 


النظرية والمحاضرات لا تعطي تلك 
المعلومات الابجابية العملية وخاصة في 
هذا السن التي اتعتليها اللشماركة قِ 
المباريات والنزال المداشر على رقعة 
الشطرتج علما يان لاعب الشطرتج 
حين يلعب .فند منافسه بشعر بتوتر 
متزايد الامر الذي يجعله يركز نفكيره 
يصورة ة اكثر كثافة مما اثناء حل خطط 
الشطرتج مع نفسه في البيت. 

ان كا يشارك يشجاعة :في 
مباريات الكبار ايضا فعلى سييل المثال 
قاز مؤخرا ببطولة ثلدي «يتاموء 
الرياضي المشهور في لينينتراد أذ فاز 
على عدد من اساتذة الشطرنج ذوي 
الخبرة الغنية وشارك في مباراة بطولة 


























عندما قلب موازين النجومية 


ولم يكن التوقيع في كشوقات فريق 


ليفربول ذي الاسم الذهبي نهلية لعلم 


كيقن.كيغان وطموحاته.في مجد كروي 
باهرء فقد' امضى علما ؤاحدا في قريق 
«الشياطين الحمرء ليلب موازين 
النجومية في انكلترا.. كانت النجومية 
السائدة انئذ تقترن بلاعيين حباهم الله 
باطوال فارعة ؤاجساع متينة ثم 
مهارات فذة. والذئ فعله 'كيغان انه 
٠‏ استولى على المقاليد ليقتخ بذلك صفحة 
..القزم. في سجل العمفقة. 

وليس ادل على ذلك من. انه تمكن من 


'.انتزاع مركز اساسي في صفوف المنتخب 


الانكليزيى بعد عام واحد من اتضفاعه 

الى نادي ليفريولء فكلنت مباراة اتكئترا 

امام ويلز علم 1477 البداية الحقيقية 

لكي تصبح احلامه الكبيرة موضع 

التنقيذ لا سيما وان لوجوده القال 

الحسن على 'منتتبه الذي قاز يهدف ” 
واحد ضد لا نشيء. 





الروحي بوب بنسلن., وب .ميقرد 

السايق «عندما شاهدتة للمرة الاولى مع 
قريق سكودثروب لمحت قيه موهية لايد 
أن تحترم فكان يتتقل في أرجاء الملعب 
بوقير الحركة.. ولم يكن ذلك هو الذي 
جذبني.اليه.. انما الذي جذبني ان هذا 
اللاعب بمكن ان يصيح نجما ذا شأن.. 

وسألت ذفسي: ترى هل سنيتمكن هذا 
اللاعنٍ من التاقكم السريع مع متطليات” 


اللحب2 في دوري الدرجة الاولى 71 


الانكليزي وهو دوري ششاق. وصعب 
ويتطلب نقسا طويلا؛ ولم اتردد يعد , 
ذلك من الذهاب ثانية الى نلدي 
سكونثروب ومعي توكيل رسمي 
بالتعاقد معه وكان ذلك كسياء 
«مستقيلباء كبيرا بالثسية للتادي 
ولجمهوره ققد كان كيغان لاعيا سريع 
الفهم لما يجري حوله.. 
غير مقتتع.. «موندبالياء!! 


مولر اسم جديد في عام الكرة وهو 
ع ليس مولر الالماني الذي برن 

قَ السبعينات وقاد متخب بلأدة 
للقوز بيطؤلة كاسن العالم عام 4" ولكن 
مولر الجديد هو النجم الذي عرفه 
العالم الاخيرة عندما قاد خط هجوم 
المنتخب البرازيل ومن يومها اصيح 
احد الاعمدة الاساصية للقريق الذي 
يعتمد عليه في تسجيل الاهداف. ويرز 
مؤخرا .خلال الجولة التي قام بها 


المنتقب البرازيلي ليعضص البلدان ٠‏ 


الاوروبية.. عموما في التقرير التالي 
سنتعرف اكثر غلى النجم الجديد: ‏ 

اسم لاعب جديد تماما آعتير ظهوره 
ميلاد تجم من بين العدد الكبير 
للمواهبي الرشيقة والمرتة والتفيقة 
الحركة.. وبالقعل حقق هذا الشاب 
التجاح واتجهت أليه الانظار منذ 


حوالي علم أنه يرى لويس انطوتيو. ١‏ 


كورايا داكوستا الذي حمل اسمه لقب ما 
الملتي الاصل هو مولئر اعتزازا باللاعبٍ 
الالملني وهداقف أوروبا الكبير كيرد 
موللر الذي وصلت شهرته واتجلزاته 
الى البرازيل هنذ فترة ترة طويلة والان 
أعلن مولئر البرازيلي في احد احاديثه 







بوخارست - 1 ف.ب - فاز تادي 
. ستيوا . بوخارست ببطولة دورى 
ووهانيا لكرة القدع ف اعقاب الاسبوع 
الرابع والثلاثين والاخيرة للبطولة. 
وبذلك سيشترك نادي ستنوا 8 
بطولة كاس الاندية ابطال -الدوري في 






حين تاهل نادي دينامو بوخارست متك ..." 


الان للاشتراك ف بطولة كاس الاندية 
ايطال “الكؤوس. 


ويتعين الانتظار حتى يوم الاثنين . 


القادم لمعرفة الاندية الثلائة الت 
سنناهل للاشتراك في بطولة الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم اذ إن ستيوا 









4 آب اوروغواي حامل اللقب مع 
.القائز من المجموعة الاولى دور قبل . 
التهائي. ‏ : 


وتنقل كيغان بين" فرق كثيرة متها 


ليقربول وهشميورغ الائاتي |1 


وساوثهاميتون ونيوكاسلء غيران الامر 
المهم بالنسية 'له أن يمثل المتتخب 
الانظيرّي قٍِ م6 ميلراة دولية بدات, 
عام 1407 مع ويلزوانتهت عام (194 : 
مع اسبلتيا في هونديال كاسن العاقم. : 

وهنا لا تجد. القناعة :طريقها. الى 
نفس أكيغان لأنه يجد الكرة الانكليزية 
ها الت قاصرة على التفوق على اقطار 
اخرى تفهم مقرّى كاس العالم وتفوقه 
على البطولات القطرية.. وفي حباة, 
كبغان الكروية فشل مع المنتخب. 
الوطني لبلاده مرتين في الانتقال الى 
الادوار النهائية للبطولة عامي 1517/4 
و1494 ولح يتحقق حلمه الا عام 
487 وبالكاد, فكانت نهاية ' دولية , 
سعيدة بالنسية له! 


: اتشارات مضيكة 


0 لعب غلم 1970 مع قريق ناشئة 
ملدي كوقنتري: سبدي. 
© اول. مباراة رسمية لعبها مع 





أن في غام 14/4 انجل" اول قدف " 
دولى له في مرمى وطن 7 ١ ١‏ 
0 اختير عام 14197 كلفضل لاعب 
انطيزي خلال استفتاء للتقاد. .” 
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وقع ار ف عن 
احد إكدية الدرجة الثانية الفرنسية. وقد إشترك هلان يبيجيتش 14 نف 
4 أمياراة لعيها قز 'بوغوسلافنا وقضي غامين فى صقوف فريق الاندلس. 
الذي احتل 'المزكق نالقسع في بطولة دور سيانيا 1 


00 سباق :سويسررا. ب للذراجات : 


فز الايطال اليساضرو أبَلجنيمي بالرحلة التاسعة ف سباق متويسيرا مز . 
سكوول الى لاكس. 5ر140.كم وتبعه البلجيكي جان. ذيفتق والشويشري 
مينز ايميودن. 

إما. الامريكي اندرو هاسبتن الذي. احتل +المركز السابنع . 0 الرجلة 
التابنعة. :ققد أوظرك. فلئلة الصدارة الضقراء اللون. 9 
































































ا بينه” ودين الاشباني جوليل اجوروسبي. 5 
جوروسيتي بثلاث إثوان في الترد 


المهرجانات بكان 5 رقي يشا ببتاتي بول 0 يد 0 
جنوب شرقي 0 أدرقه إحقيق 1 
الفوسيا التي سيشترك فنها مارك رووكوو والايظالي فراذ 1 احامل. . 




















































أنه يود ان.يلعب. فق الموسم القدم لاحد 


الاندية الالمانية وخاصة تادي كولوثيا 1 


الاول: 


ويونيفرسيناتيا حرايوفا 
مباراتهما الؤجلقه 2-1 
وقد هبطت. فرلاق جيول بيت ن وزائية 


وجلوريا بوزو وشيميا نيا لى انيب 


الدرجة الثانية. 


وسسبورتول ستودنتسك بوخاوشد 





مع ناكو 976 . 


نشأ هذا أللاعب 3 :عائلة عشتقيا . 


































































سساتسس ا تت تك و يي > يوتش تام يسيك مس ع لبي اسل ابام مامت اجام لك ب سي 


:. .الحد :من اثارها بقدر الامكان, يقلجا 






السستت 9« حزيران لاموام 


الفصل الجماعي 
للعامئين ف المصارف 





أبيها تتجه كافة الجهود, من حكومية واهلية؛ إلى رصد 
ومتابعة ودراسة البطائة التي برزت الى السطح باعتبارها 
المشكلة . الاولى في البلاد. وبينما تعقد الهيئات الادارية 
.لتقابات: المهندسين والاطباء والمحامين والزراعيين وغيرها 
الاجتفاعات المتوالية لايجاد الوسائل الكفيلة لتلطيقها. 
وتقوم الحكومة من جهتها بتشكيل اللجان الفرعية يهدف 
: الراي العام باعتزام 
يعض المصارف العامئة في البلاد على فصل مجموعة من 
العاملين لديها مباشرة. او عن طريق دفعهم للاستقالة بتقديم 
اغزاؤات ملدية محدودة. او بؤضعهم في ظروف عمل تدقعهم 
الى ذلك (حجب الزيادات السنوية . منع الترقيات ‏ تصيد 
الاخطاء وتضخيمها ‏ النقل الى اماكن بعيدة ‏ الابعاد عن 
الوظائف الاشراقية وهكذا). 
من البنوك الاجنبية التي فكرت بركوب مركب القصل 
الجماعي الخشن والمثقوب بنك غريندلينء والبنك البريطاني, 
فيما تم ايقاف محاولة شبيهة لبنك ثالت في مهدها قبل حوالي 
شهرين. والجميع يامل ان لا يكون تصرف البنكين هذا بمثابة 
"بالون اختبار" تنتظره بعض “ادارات البنوك الاردنية 
الوطنية" للاقتداء به بمجرد أن تمر اجراءات الفصل هذم 
مرور الكرام. وان كنا لا نتفاعل كثيرا هنا بعد ان طالعنا يوم 
السبث ١‏ يلام 1١‏ مراقعة طويلة ناعمة تيرى اجراءات 
الفصل. 
ليس مقبولا اجراء اي عمليات فصيل بمجرد اتجاه بسيط 
لمنحنى حجم النشاط, أو قيمة الارباح نحو الانخفاض. ومع 
هذا فلقد اظهر البنك البريطاني من خلال قراءة لقوائمه المالية : 
عن السنوات الاخيرة اتجاها تصاعديا في حجم نشاطه 
ومعدلات ارباحه؛ اما بنك غريندليز فلقد اظهر في السنة 
الاخيزة تحسنا ملموسا في نشاطه ونتائج اعماله. 
القيام بفصل العاملين توقعا من الادارة, لحدوث انكماش 
في حجم الاعمال او معدلات الارباح غير منطقي. وقد يبدو ذلك 
للوهلة الاولى بانه طريق سهلء ولكن يعكس في الواقع نظرة 
متخلفة اداريا. واإذا كان يمكن ان يلاحظ لها "مكاسب 
محدوبة" في المدى القصير قهي خطرة ومدمرة للمؤسسات 
التي تتبعها في المدى البعيد. 
نعلم .ايضا من واقع الحياة. ان بعض الادارات التي 
يجانبها التوفيق. أو التي تنقصها الكفاءات العلمية والعملية 
والاخلاص (في المصارف و في غيرها) تحاول ولو بصورة مؤقتة 
تغطية فشلها وعدم اخلاصها باللجوء الى توفير في المصاريف 
الادارية بفصل معض العاملين او بليقاف المزايا الوظيفية 
المقدمة اليهم كالترقيات السنوية, والخدملت الصحية 
وبدلات طبيعة العمل. ويتم الفصل غالبا بالنسية للعاملين 
الاكفياء فيما تكون نفس الادارة قد ملأت المؤسسة قبل ذلك 
بعمالة فائضة لا تملك من المؤهلات الا كونها ”"محسوبة" 
عليها ثم نراها تعلق كافة السلبيات الناتجة على مشجب 
"الركود والتراجع الاقتصادي. ' ١‏ 
لان فصل العامطين في المصارف غير ميرر حاليا بأي مقياس 
علمي او اقتصادي او اجتماعي قان الحديث عن اهمية 
"نأمين البطالة" في نطاق الحديث غن عمليات الفصل الحالية 
يصيح بحثاية ابجاد ن _الموقبوع. المركزي. 
الفصل الجماعي الاثم إلى موضوع غير مطروح التشكيك 
اهميته اصلاء وكان دائما موضع مطالبة من قيل النقايات 
والمؤسسات العمالية والاجتماعية. وموضع انتقادها لتآخر 
وضعه موضيع التطبيق الفعلي. 
لا مجال للحديث عن "تجميد لاجور الحاملين" لان اتجام 
الفصل.لم يتم يسبب نقص في الارباح اولا ولان ذلك لا يصح 
الاشلرة اليه بدون التحدث عن ”تجميد الارياح" او ”تجميد 
الاسعار" وهي قضاياكئية لا علاقة لها بعمالة فائضة موهومة 
في هذا البنك أو ذاك. واخيرا فلآن "الوسائل الأخرى" التي 
يمكن الادارات المصارف اللجوء اليهاء لتحسين مراكزها 
المالية, والاهم لتدعيم سمعتها والثقة يها لدى الرأي العام, 
ما زالت متوقرة وقد لجات اليها هنا ادارات مصرفية متنورة 
وتاجحة ”سياسات استثمارية ملائمة ‏ افتتاح شبكة واسعة 
من الفروع في الاماكن المنلسية ‏ القيلم يخدمات مصرفية 
جديدة - أدخال المكننة وسرعة خدمة العملاء ‏ الاهتمام 
متطوير الاجهرة الادارية وتثقدقها وتدريبها داخل المؤسسة 
وخارجها - اتخاذ كافة الخطؤات التي نكفل سلامة الاداء 
وامانته الخ". 
ولحسن الحط. قان البذك المركزي. وبحكم اطلاعه على 
كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالنشاط المصرف الاردني» 
وقف موقفا.ايجلييا ضد عمليات الفصل. وظهر ذلك من خلال 
اجتماعه مع. النقابة العامة للعاملين في المصارف. ومن خلال 
الانباء التي ذكرت بأن ادارة احد البنكين قد تعهدت له 
ولوزارة العمل وللنقاية بالتراجع عن اجراءاتها. ولم يكن 
موقف. البنك المركزي بالتاكيد ضد "حرية النشاط 
الاقتصادي" اى ضد "سياسة تشجيع الاستثمارات 
الاجنبية" التي يجري التغني بها بمناسبة وبدون 
مناسية.واتما وضعا للتقاط على الحروف وحملية لسلامة 
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البيان' المصرئي الآني والمستقبلي- 
احمد التمري 
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آ 





شراء ٠١51/‏ طنا 
من الجبوب ف مركز دير علا 


عمان ‏ بترا - بلغت كميات الحبوب التي تم شراؤها في مركز دير علا خلال 
الموسم الحالي ٠١717‏ طنا فى 57١.‏ كيلى غرامات. 

وذكرت مصادر لجنة شراء الحبوب في المركز ان الكميات اشتملت على 5408 
طنا و1900 كيلو غراما من الشعير البلدي و777 طنا و45 كيلى غراما من قمح 
المواني و2١‏ طنا و١٠35‏ كيلى غراها من قمخ. اليذار. 

وقآلت ان اسعار شراء قمح البذاى تراوحت ما بين. ١55.158‏ ديتارا 
والمواتي ما يين ١51-1١١‏ دينارا والشعير ما بين 71-55 ديتارا: 

واوضحت المصادر ان هذه الكميات لا تشكل مجموع الانتاج الذي تماشراوٌه 
من متاطق الاغوار حيث لجا بغض المزارعين الى بيع محصولهم من الحيوب قي 
مركزي اريد .والجويدة نتيجة للتأخير في فتح مركز دير علا 


دورة رفع كفاءة ناكين 


تلتدرييب على أ عمال بين اء ١‏ تطلطوب الرملواكصِيركبٌ 


بن رباع تروك م م الشتك نهف ,لرسم الشركة الرهيق امتط 
٠.‏ صم السك سام له مسار تمس امقر ا 
: لعا لد معت نا بجا يساسا جلة يام دسي بأستايقيطلية 
المراصرت سوط ةعرص امرك ا صرطه نل لل ل ماء 
قعل ترفك طخ لتعلياض ,ترم خلى مكرادة ييه مشعدفة ى عن ياك مولعو 
تر والسرهم نط يمل هر ة بجا راو مطرية - 


على الراغببيية بالامتسكرالت ينهذ ءالدورة بإجهصة مركن التهرسعٍ 
الهين ا سين الياضلاه: : 


سوق عمان الالي في الميزان 


بيت التمويل لاردنيالاكثر تداولا بالسيوق 


الاسبوع الماضي كان اسبوع شيركة 
بيت التمويل الاردني فقد تم تداول ها 
يقارب المليون سهم منها ضمن خمسة 
وثلاثين عقدا يلغت قيمتها 51١‏ الف 
دينار بسعر افتتاح 4٠0١‏ فلسا واعلى 
سعر نفد قيه قلسا وأدنى سعر 
فلسا ولا يعلم سيب هذا التذيدب 
في مجال الاسعار 

كما نشطت اسهم الشركة العربية 
لصناعة الالمنيوم التي بلغ عدد أسهمها 
المتداولة 7ه" ألف دينار سهم بقيمة 
4 ألق ديتان باعلى سعن تقذ 0٠و‏ 
قلا و 8١‏ قلسا كلدتى سعر. 

وبلاحظ ان هذا التداول تم في نطاق 
عقد ولا سبب لارتفاع التداول 


بهذا الشكل لهذه الشركة سوى ان 
ارتفاع سعر اسهمها اغرى الكثيرين من 
حملة الاسهم الصغيرة لبيع اسهمهم. 

وكان الامر نقسه هو بنسبة نشركة 
الغزّل والنسيج فقد تم طرح لها 714+ 
الف سهم بقيمة ٠٠١‏ الف ديتار ومازال 
سعر السهم السوقي اقل من سعره 
الاسعي بحوالي 7/1١١‏ 

والملاحظ أايضنا أن اشعار اسيهم 
السلفوكيماويات قد ارتفع سعر اسهمها 
الى 6“ فلسا في حين أن سعر السهم 
الاسمي هو دينار واحد وخلاصة القول 
انه لا توجد دلالة تشير الى تحسين غير 
عادي خلال الاسبوع الجاري. 





مشروع الوكالة الاميركية "يترا" 


يدعم جهود القطاع 
عمان ‏ الشعب - 
تمثل كلمة بترا (6583184 , التي 


أتشير الى الصرح المعماري الشهير في 


الاردن. الحروف الاولى باللفة 
الانجليزية لبرنامج مشروع المساعدة 
الفنية للقطاع الخاص -عامظ عله7ط) 
-كذكقم مممعومقع2 لمعتمطع1 مقلم 
(20 وتوسيع مشاركته في الاقتصاد 
الاردني وتطوير مجال التنافس لرفع 
الجودة بين المنتوجات الاردنية وخلق 
فرص عمل جديدة. 

يسعى مشروع بترا الى الحصول 
على عروض من احل تطوير الصلدرات 
وتحسين نوعية السلع الحالية ورقع 
الكفاءات القنية والادارية للشركات 
الاردنية الخاصة وزيادة الوعي لدى 
المستهلك وتطوير خدمات جديدة 
وزيادة التفاعل بين الحكومة والقطاع 
الخاص باتباع سياسة اقتصادية 
حكيمة. سيسنفاد من اموال مشروع 
بترا في تمويل العديد من الفعاليات 
التي تشمل دراسة الجدوى والمساعدة 
الفنية والندوات والتدريب المتخصص. 
هذا ومن الممكن ان يمول مشروع بترا 
بعض السلع التي يعتير توقرها 
ضروريا لانجاح نشاط اقتصادي كبير. 


الخاص التنموية 
تاخذ المشاريع التي تخدم الاهداف 


الوطنية والاقليميية والصناعية 
الاولوية على المشاريع التي تخدم 
الشركات الخاصة. 


اما الشاريع التي مولها برنامج بترا 
حتى الآن فتشمل مزرعة اسماك في 
جنوب الازرق ودعم التطوير الاداري 
لمشروع حياكة السجاد في جيل بني 
حميدة. اضافة لمشروع التطوير 
الحضري في السلط الذي يدعم 
الفعاليات الاقتصادية في منطقة البلدية 
القديمة مع الاحتفاظ بالطابع التاريخي 
للمديتة. 


تدعو لجنة مشروع بترا رجال 
الاعصال والهيئلات غير التجارية 
والشسركات الخاصة والمستثمرين 
الافراد على تقديم عروضهم للاستفادة 
من اموال هذا البرتامج. تعطى متح 
دترا على اساس المشاركة في الكلفة مع 
القطاع الخاص. تقوم الاماثة العامة 
لمشروع بترا المؤلفة من لجنئة من كبار 
الممثلين عن القطاعين الخاص والعام 
بتقييم المشاريع الواردة ثم تدعو 
المتقدمين بأفضل العروض الى لقاء 
لمناقشة آرائهم ومراجعة شروط برنامج 
بترا اللازمة حتى يحوز المشروع على 
التمويل. 


محاضرة حول انتاج الفراولة 
في الجامعة الاردنية اليو 


عمان ‏ تنظم لجنة الندوات في كلية 
الزراعة في الجامعة الاردنية اليوم 
السيت ضمن نشاطاتها العلمية 
محاضرة للبروفيسور فنتون لارسون 
استان علم البستنة في جامعة واشنطن. 
الاميركية. 

وتتناول المحاضرة التي تقام ف 
مدرج: كلية: الزراعة _الساعة _العاشبرة 






اج الفراول 
في هذا الجاق. 
وقد دعا مقرر لجنة الندوات في كلية 
الزراعة كافة المهتمين في المجالات 
الزراعية في القطاعين العلم والخاص 


اعلان صادر عن رئيس الانتخابات 7 

منطقة بلدية ام البساتين بمقتضى الفقرة 

الثانية من الادة العاشرة من قانون 
البلديات رقم 5؟ لسنة 1166 





للاستماع الى هذه المحاضرة والمشاركة 
في المناقشات التي تعقبها للاستفادة. 
حلقة دراسية حول 
الاقتصاد الاسلامى 
عمان - يشارك الدكتور راضي البدور 
استاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير دائرة 
< اللعلوم “المالية -واللضرفية ٠ف‏ تجامعة 
'اليرموك ““ق” الكلقة" الدراسئة' “التي 
ينظمها البنك الاسلامي الدولي للتنمية 
في الباكستان حول الاقتصاد الاسلامي 
'وذلك خلال شبهر اب القادم. 









برنامج جديد لتسويق 
المنتوجات الزراعية 
عمان - بترا - اعدت مؤسسة 
تسويق المتتوجات الزراعية برنامجا 
حديدا لتسويق المنتوجات الزراعية 
لهذا العام وذلك بالتعاون مع الاجهزة 
المعنية. 
ويكفل هذا البرتامج تصدير كميات 
كبيرة من هذه المنتوجات الى اسواق 
خارجية تم التعاقد معها مؤّخّرا 
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة 
المؤسسة الجديدة الرامية الى توسيع 
نطاق تصدير المنتوجات الزراعية 
للمساهمة في رقع وتحسين مستوى 
الانتاج الزراعي في مخطلف متاطق 
المملكة. 





ندوة الصناعة الاردنية 
وتحديات المستقبل 
ف الول القادم 
عمان - الشعب ‏ تعقد في مؤسسة 
المدن الصناعية الاردنية ندوة بعنوان 
«الصناعة الاردنية وت إتحديات المسدا المستقبل . 
تذظمها المؤسسة بالتعلون مع وزارة 
الصناعة والتجارة وغرفة صناعة عمان 
وبنك الاتماء الصناعي. 
وتناقش الندوة التي تعقد في ايلول 
القادم وتستمر يوما واحدا عدة اوراق 
عمل تتعلق بالصناعة وطرق دعمها 
وتطويرها وتسويقها من قبل المشاركين 
الذين يمثلون الفعاليات الصناعية 
الاردنية والاقتصادية والشركات 
الاستشارية والبنوك وبيوت التمويل. 
ويذكر ان مؤسسة المدن الصناعية 
الاردنية اعدت دراسة حول اهداف 
الندوة والاوراق المقترحة وبرنامجها. 


الفواكه المدخلة من 
الضفة الغربية 





عمان يترا بلغت كميات القواكه 
المدخلة من الضقة الغربية المحتلة منذ 
بداية الشهر الجاري وحتى مساء 
امس /الالاردم طنا اضافة الى 8//ا؟ 
طنا من البطاطا. 

وذكرت مصادر مديرية الاقتصاد 
بوزارة الزراعة ان الكميات اشتملت 
على 2545 طنا من البطيخ ولاده١‏ 
من الشمام و ١0748‏ من اليرتقال و 
١‏ من الليمون و 57 من الخوخ و 
60 طنا من الموز. 

























7ج-ب25701000000-00 


ا 1 فقس عقوا ارد لعل 01 تباجا 


كلية 
تحتفل دانتهاء موسم الحصاد 

وقال أن هدف الجامعة من هذه 
النشاطات الزراعية هى خدمة اغراض 
البحث العلمي والتطبيقي للطلية 


اريد ‏ بترا - احتفلت كلية الزراعة 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا امس 
يمناسية انتهاء موسم الحصاد. 

وذكر الدكتور فايز الخصاونة نائب 
رئيس الجامعة عميد كلية الزراعة انه 
تم خلال الموسم الحالي حصاد 58٠١‏ 
دونم مزروعة بالحبوب مشيرا الى ان 
انتاج الجامعة هذا العام كان جيدا 
حيث بلغ 1٠٠١‏ شوال من الشعير 
و5950 شوال من القمح. 

واضاقف الدكتور الخصاوتة ان 
كلية الزراعة تسلمت بتاء الزرائب 
الحيواتية حيث تنوي تربية الاغنام 
فيها على احدث الاساليب المستخدمة 
واشار الى ان هناك ١4-٠‏ دوتم 
مزروعة باشجار الفواكه والزيتون. 






عمان ‏ تقرر تعيين الدكتور 
عبد الرحمن ابو رباح امينا علما للهيثة 
العليا لتنشيط السيلحة. 

ويشغل الدكتور ابو رباح حقيا 
منصب الامين العام للمنظمة العربية 
للسياحة التابع لجامعة الدول العربية 
ومقرها عمان وسبق له وان شغل 
وظيفة مدير عام للسياحة خلال عامي 
كلا وهل 


الزراعة بجامعة العلوم والتكنولوجد 


الدكتور ابو رياح امينا عاما 
للهيئة العليا لتنشيط السباحة 


بعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الشؤون البلدية 
والقروية والبيئة رقم 4/ *5/ 5/ 11015 تاريخ 
0 المتضمن تعييني رئيسا للانتخابات في منطقة 
بلدية ام البساتين وتعيين ايام السبت. الاحد, الاثنين 
الموافق ه. 5ك 7 /لامةا موعدا للترشيح ودوم السبت 
الموافق ١941/8/07‏ موعدا للاقتراع واستنادا للفقرة 
الثانية من المادة العاشرة من قانون البلديات رقم 4 
لسنة 1960., أقرر تعيين لجنة تسجيل الناخيين في منطقة 
بلدية ام البساتين من السادة التالية اسماؤهم: 
- مدير.ناحية ام البساتين السيد سمير شاهينركيسا 
ائاسيد عودة محمود محمد الحلاحلة عضوا 
حامد قضبيل الشهوان عضوا 
فرحان الدروبي عضوا 
سرحان محمد العويدي عضوا 
بد عيد الكريم العقلة عضوا 
السيد خلف راشد الققراء عضوا 
كما واقرر تعيين كاتب البلدية السيد احمد قيلان الصايل 
كاتبا للجنة واعهد الى هذه اللجنة باعداد وتنقيح جداول 
الناخيين لجميع متطقة بلدية ام البساتين وققا للمواد 2,١١‏ 
١١.15 ١5‏ من قانون البلديات رقم 55؟ لسنة 1١956‏ 
والقانون المعدل رقم ؟”؟ لسنة ١5487‏ وعلى ان تباشر اللجنة 
عملها في دار اليلدية اعتيارا من صياح يوم الاثنين المواقق 
رلا 5 ولغاية مساء يوم الاحد المواقق ١941/0/57‏ وعلى 
ان تصدر قراراتها علي الاعتراضات خلال القترة الواقعة من 
صباح يوم الاثنين //1580 ولغاية مساء يوم الاحد الموافق 
/ا 5 وقراراتها في الاعتراض على الاعتراض خلال 
يومى الاثنين والتلاتاء الموافقين .١15410/4/1١ 3 ٠١‏ صدر 
بتاريخ ه ك///1541. 


رئيس الاتتخابات ف منطقة بلدية ام اليساتين 


مدير قضاء ناعور 
عارف أبو كركي 








«ادل وار بنك الاتيا" الصنامسي مالل تدوعرو 0 
كرد «؟ر1 المونسه الماليه العربيه /الاردن 5 يفن ك1 
1 ٠ر5‏ بنك البتراء كأهدهاع الكوعيرو ك1 
هر 00.0000 الاردنيه للاوراق الماليه 10 1 ار 
كثر هر بيتالتمويل الاردني ليا اه كدر 
(در 1‏ 0 650ر؟ البنكالاهلى الاردني ل ادن 1 
يفل الاردن للاستثمار والتمويل . وبر ]1 الكأوعز -للادا 
لاز كار المال بالائتمان لحالا؟ الانعيو قار 
هر -4 هر دأركوللاستثمار والاسكان #لرعع 11 هر 
ار #ار ا المسفظةالوطتييه ذككد 1 لحار 
0ك الانيا* للاستثمارات والتسهيلات الباليه ككأكهززل لاكوكو لكلار 
-٠هر1‏ 0 -؟6ر1 الاهليه للاستثيارات آلماليه نشفف ماهعل 00 
ار كر الارد تيه لتأجير الاليات والمعدات 141 دين كر 
2ر55 -.هر1؟ بنله التاهره / ممان لينل 511 رك 
حرلاذ اوإرلاة بلك الاردن 146 معها١ذ‏ لالجل 
ددا 15 50ر11 البنك المربي المحد رد -س#. 1411 يل 
54ر1 ا مهعر1 التأمين العامه 16 فنا شكرد 
لشبس التأنين وامادة التأسنالجربيه البلجيكيه .ام 00 00 
؟د1 00 -4؟ر1 القدس للتأسن 1 الوكهزر الفعرد 
22ر15 دهلارة الاردنيه الفرنسيه للتأسن اوه مام اه 
كبرل انكارز . الاراضي المقدسه للتأسن هلهال لكاي 100 
10 40ارة البرموك للتأسين 6د ككل 1 
لطر 0 -4هر 0 التأسن العالسهيه ٠‏ 9 تلاز 
ف شه الاردن والغليج للتأسن .. ليقف فد 
عر كر العرب للتأمين 481 تفلن كير 
اولاز ار غيلاد لفيا للتأسن 0-3 اليف مر 
1 ١هر‏ 0 ريفكوللتأسن قلع م تددر 
«كرك ‏ ء-كرل التاسن الوطنيه الاهليه 1 ليقن كرا 
أهرك ‏ 0 ١٠هرذ ‏ الكهربا“الاردتيه دين 1 كورا 
#لار 0 «هلار المواشي والدواجن دك 5 كلا 
-ه4ر 0.٠41ر-‏ دارالشسب للصحافة واللنشر والتوزيع 6 ع1 2 
ار هر النطوط البحرية الوطتيه 00 الل دكر 
«لار؟ ءللار؟ ‏ الموسه الصحقية الاردثية رالرأيى 000 14 هرك 
«حهر ١‏ هر طأجير وصياتة الاليات والبعد اشر جتركر ور .لمي #الهر 
«هار 6-00)كر اليترا" للشاريع وتأجير المعدات. وير لودجم 0 موي كدر 
كر )0 العربيه لتصنيح وتجارة الورق # 3 5-5 
كر «لاارة الاليان الاردتيه لكده 1ومه لكل 
1ر1 ءلاكر1 العامه للتعدين 1 كن دعر 
لاقن -هههر 1‏ آالعربيه لصناعة الالمتيوم ««زلا؟ مم5ين43 لمرو 
ذكرم ار العربيه لمتامة الادوية لصحيل كفلم مقرل 
كر +15 الصناميه التجاريه الزراعيه /الانتاح يضق 1 1 
ذره ‏ ...ره الستظتاتالكييايه المربيه كمدم اشنا لك 
ك5 ٠ه‏ كر الوطتيم لصناعة المسلب 5 اعضفة رك 
تا 00 -5آرؤ ‏ دار الدوا» للتئسه والاستثمار 11 لكوك يفل 
000٠‏ ١5ور‏ الصناعات اليتروكينا بيه الوسيطه لككنه ‏ اككازه م1 
- كد05 ٠-6رع ‏ مصانعالاجياخ الاردئيه 56 هه حت 
1 لوارو سصاتع الشف الاردتية م 51 وعرذ 
يرو كر مصاع الزجاج الاردنية 1 عع ير 
--هر؟ ال-2 ؟ر؟ مساتع الرق والكرتين 1 0 اك 
ك1 4ر1 متاجم الفوسقات الاردتيه 111 14410 57 
1ر1 ره الارد نيه تصتاعة الانابيب ده 1ه 0 
ل وارر الدباقه الاردنيه كل تلد 3 لحل 
كر يق" الارد نيه لستاعة الجير بالطوب 156 لمع قد 
ار -همر الصتاعاتالسوطتية 3 قمع 2 
000 -*120 الصتامات الكيياويه ك2 01 عابي 
00 هر العالميه للسنامات الكيماريه ينا ه01 ؟ كر 
م1 كل اصتاعات علا* الدين. لسن ---1 بك 
كر ير مصاتع الغزل والتسيع لله555؟ الب#«راع ار 
اك و الارد نيه للمتاعات الغشبيه جيايكو 1 17 لخر 
مر - لحر الوطنيه تصتاعة الكوابل والاسلاك الكيريافية ‏ - ممع لومعم تكر 
--هر؟ ‏ الهارم السلقوكيطوات الاردتيه .مبر 186061 اللممووبيعم قفارم 
4 دقر مصانع الاسمتت آلا رد ثيه 1 لا 1 المزهياو ار 
اللعر العمل الارد ديه لصنا- ‏ الصيف الصخرى .م 1 كقزر 
هركا 0 -5كر* مصقاة البترول الاردنيه 5 11 لفيا 
الممسيع العام لسدسئيف ان 
سيما دشسارا 
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الأسالف 





اضافة الى تشجيع المزارعين في هذد 
المنطقة لاتباع 
الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات 


والطرق 





2 لهت اتح ل تلا 


تدعدج الحصلت” مجر جح اجاح عدم حص مجر ميتم 4ح 1 جا تلع بكم 1 للعترجت كح كنا طلاجة , لتهلد هد حور جك جد ع ل صوع وعد رمه عر 


05-0 























5 الاإراحة العقل والذهن قليلا.. 


0 الامتحان بحدد الارقام.. والمسافة بين تقديم الامتحان 
واعلان الارقام.. غير محدد مما يزيد من عصيية الطلاب.. 


وتناسيهم للمعلومة. . 








ما بين تقديم الامتحان واغلان النتيجة.. مسافة من 
٠‏ الراحة والخوف ف انتظار الرقم الذي له الاهمية الاولى في 
2 مستقبل الطالب.. كل الكتب والدفاتر (والدوسيهات) ليس 

لها اعتبار الان بانتظار الرقم بل ان الافضل تناسي تلك المواد 


موسى حوامدة 


: انتلجنسيا عربية 


الانتلجنسيا 


نخية المتقفين او الطليعة المثقفة 


5 | وتعنىي ايضا الصفوة القريبة من مراكز السلطة وذوي 
يدا المراكز والمكانة الثقافية وقد ساد هذا المصطلح عام ٠145م‏ 
5 وتتمير الانتلتجنسسا يميول نقدية نحو الواقع. 

وقد يختلط على البعض بان الانسان المتعلم هو انسان 


- مثقف هنا يبدا البحث عن التمازج غير الصحيح حيث ان 


ب المتعلم هو من احسن القراءة والكتابة وحصل على شهادة 


علمية في مجال تخصص معين. 


2 اما المثقف فهو المستوعب للثقافة والواعي الاجتماعي لما 
+ بدور حوله من قضايا وله رأي في هذه القضايا وما يميز 
ا المثقف عن غيره صفتان رئيسيتان: 


3 الوعي الاجتماعي. 
؟. الدور الاجتماعي. 


وان الانتلجنسيى له القدرة على طرح البدائل بشكل 


متكامل. حتى تكون الفئة التي ينتمي اليها مسؤولة فْ 
التفدير الاجتماعي الايجابي للمجتمع فالانتلجنسيا نولي 
اهتمامها لاحداث تغييرات جوهرية وخلق قيم حضارية 
وان بتوجه نظام التعليم ضمن حاحات المجتمع 
8 والتخصصات التي بدورها تستطيع ان تبني وتخدم 
المجتمع وان يتوفر المناخ العلمي اللازم للبحث وان تجسيد 


الفجوة بين النخية والسلطة وبين النخبة وعامة اقراد 
المجتمع للتفاعل الذي يؤدي الى التوعية الكاملة وضع 


المثقق المناسب في المكان المناسب وانشاء مركز للكفاءات 





بحسنت اد اي لامعا 10 7 للطة 3 


اروع كلام اليشى ما تهمس 
انه الشيقاة. "حمل دنا ها 
9 ا ا 
تمتلك عقولنا وفكرنا لمعرفة 
مغزاه.. هناك من الهمس ما هو 
اجمل.. همس يستحيل معه 
التفكير.. همس تختفي امامه 
كل المعالم الجلية.. وتضيع 
بين همساته كل صراخ اليشر. 
عندما يهمس القلب للقلب 








العربية او هيئة عربية مشتركة للعقول والخبرات ووضع 
استراتيجية لاعادة الادمغة العربية المهجرة وافساح 
المجال من اجل حرية التعدير. 


وعندما تتناجى المقل.. عندما 
تتعانق الارواح كل شيء 
يصيح مستباحا ويختفي 
صراخ العقل يختفي ويضيع 
ينتهي بلا صدى عندما يهمس 
القلب بصبح همسه هو 


الصوت المسموع يصيح 
نداؤه هو الامر الواتقع.. 

يصبح كل شيء ممكنا الا ان 
نشعر بان عقلنا ما زال 
موجودا قد يهمس بكلمة 


تجدبطافهة كوداك كوا اميه 
بكرب 












الى وزارة 


عدد من طالبات التوجيهي قرع التمريضي زرن 
الجريدة وافدن ان الامتحان كان جيدا باستتثناء مادة 
اللغة الانجليزية.. واوضحن اتهن قدمن كتابا يبهذا 
الخصوص موجها الى وزارة التربية والتعليم عن 


طريق رئيس القاعة.. 


جل جار جار جاب جار جار جار جغب جار جفر: جار فر جفر جف فر جار فر فر فر فر جار جار جار جار جف جار جار جار جار جار جار جار جار جار جار جار ار ار جفر جار جار 


التربية 


والتعليم 


55 . 


مختارات 


ازدغ 
ازرع الجميل ولو في غير موضعه 
قالوا 


آخر ما قاله ارسطو 
ليست السعادة في امتلاك 


قلا يضيع جميل ايتما زدع 8 3 
7 الكثير. ولكن في القناعة بما 


تملك والوجل ' القنيز 
ليس المرأة الجميلة التي تأخذ ببصرك جملة على يعد فاذا الحاجة 0 اما 

دنت منك لم تكن كذلك. بل الجميلة التي كلما كررت يصرك كلح كدي 
فيها.. زادتك حسنا. يكفيه: 5 ا 
7 اقفضل واقصر طريق 


عليك بالصدق ولى أنه 
وايغ رضا المولى قاغبى الورى 


قِ 


لا يكذب المرء الا من مهانته 


الكذوب من 


حسب 


قال زهير بن ابي سلمى 


ثلاث يعز الصير عند حلولها 
خروج أضطرار من يلاد يحيها 


قالوا ىق سؤال الناس 


لا تسألن بني ادم حاجة 
الله يغضب ان تركت سؤاله 












واح. ‏ _سلوعه.. قد نكون 
واحدة فقط بث سر من خلالها 
الى نقسه الى ذاته.. اليك.. 
فاغرق صاحبه في بحر ليس له 
شاطىء أو ميناء تتغير معالم 
كل الاشياء وما لا يتغير.. 
اختفاء صراخ العقل امام 
همس الفؤاد. 


النورسة البيضاء 


ميدالية كوداك النحبية 


عبار ٠6‏ خيراط 





البلية 
قمتكى ‏ “سماجتت ‏ كنذنة 


خداء 
ايا من عاش في الدنيا طويلا 
واتعبي نفسه قيما سيقنى 
هب الدنيا تقاد اليك عفوا 


يكقل لك ان تعيش في هذه 
الدنيا موقور الكرامة هو ان 
يكؤن ما تيطنه في تقسك 


كالذى يظهر منك للناس. 


احرقك الصدق بتار الوعيد 
من اسقط المولى وارضى العبيد 


الكذب 


أو فعله السوء أو من قلة الادب اختارتها: رعد رضوان 
الصعوب 
بعض ما يحكى عليه العقبة ‏ الاردن 
من غيره نسبت اليه 8 
تأعين . مضمون 
ويذهل عنها عقل كل لبيب وافقت + ظترك ‏ للنويدنة 


فرقة اخوان وفقد' حبيب - 
وفرقه اخوان وة بيب عل حياة جل عند خطن 
الموت» بالطريقة التي مات بها 
الشاعر اليوتاتي القديم 
«اسخيلوس» وهي واثقة من 
انها لن تضطر ايدا الى دقع 
قيمة هذا التأمين ونحن ان 
نذكر أن الشاعر «اسخيلوس» 
قد لاقي حنفه عندما سقطت 
على رأسه سلحقاة اقلتت من 
منقار نسر كان طائرا يها. 
أختارها: معلوية سليمان 
الصعوب 
الكرك 


وسل الذي ابوابه لا تحجب 
وبني أدم حين يسأل يغضب 


وافنى العمر في قيل وقال 
وجمع من حرام أو حلال 
اليس مصير ذلك للزوال 


رشا عبدالله الخطيب 
اريد 
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زو انهاه لجن ع مه جمد جريب جد حتاجج فوت اوج جد تبح مج ميحج جب 1 













ؤ ه الا 7 ف ٌ 
بعد بابس محم التدسا 0 © الفكرة التي تود طرحهاة | 

العمر: ‏ - فتح حدائق عامة وملاعب ‏ 

/ا١‏ سنة للاطفال بدلا من اللعب في ٍ 
| المهنة الشوارع 0 

طالب » ما هي الهوايات التي ] 
© ما هي الاعمال التي تنوي تمارسها؟ : 0 
ا القيام بها خلال العطلة؟ السباحة. كمال الاجسام. | | 
- التسجيل في ناد صيقي تايع © كلمة اخيرة: 8 

للمدرسة - اتوجه بالشكر الى جريدة ؟ 
ا © ما هو الهدق الذي تنسعى صوت الشعب لاتاحة مثل هذه . 
لتحقيقه؟ الفرص الى قرائها والى الام 4 
ا اولا الحصول على الثاتوية «هايل» لقيامه يهذا اللقاء. ولكم 5 
ُ العامة ثم الدراسة الجامعية مني تحية حب واخلاص. ا 


النتاج الادبي: الدخان التاجم عن احتراق الكاتب من 
الداخل. 





القلم: المعترف الوحيد يانه يقول ما لا يعلم ويمارس ما لا قناعة 
له يه. 













الهواء: 
الجميع 


الممارس الوحيد لدوره الحقيقى بانه خلق لخدمة 








الحاضر: جرح فرض علينا العيش يه على امل التثامه 
بالمستقيل. 


الالم: الايحاء الكافي لوجود كائن حي بالداخل. 





المخرج: شخص يداول تعليم الممظين اشياء فشل هو في 
تعلمها 


التمثيل: العملية الوحيدة التي يقيل يها الجمهور رغم اقتناع»ه 
المسيق باتها ارتداء الزي الآخر لخقيقة الشخص الممتل. 







النظرة الاولى: ارتداء الزي الاخر لحقيقتنا. 






حسين طه محادين 
الكرك 


















الى امين عمان. بطاقة حب وتقدير 
الجهود الخيرة. والمتمرة التي تبذلها امانة عجان ]أ 
متمثلة بامينها تستحق منا كل الحب والتقدير. "© -' 
نقول ذلك والفرح يغمرنا ونذن نجب لتداءاتنا | 
صدى من قيل امانة عمان بالاستجابة ' لملاحظاتتا ٠‏ 
ولمطالي المواطتين عبر هذه الصقحة. : 3 
فمنذ الصياح الياكر واثناء تجوالنا وسط العاصمة:. 
كانت سيارات الرش بالمسيدات تجو انحاء العاصمة 
للقضاء على الحشيرات.. كل. انواع الحشرات. 
كذلك ترّفيت معظم الشوارع وخصوصنا منطقة 
المدينة الرياضية والمنطقة الوايه خلف «جريدة 
صوت الشعب.. 











كذلك النوافير لقيت عناية فائقة م تيديل للمياه او 
تكريرها.. اننا ان.. نشكر. معالي -الامين لا يسعدا. 
كمواطنين الا ان نتقدم بالشكر: والتقدير لكل مسؤول 
جاد .فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». ‏ 7 


هل يجوز 


+ عدم السماح بوقوف السيارات على يمين الشنارع ٠‏ 
وسط العاصمة. بعد السابعة .ليلا1 ٠‏ 

+ عدم ايجاد يديل لبيع الصحف صياحا وخصوصا 
عر الاشارات الضوئية! 

+ اشعال الحرائق ف منطقة المدينة الرياضية وطريق 
الجامعة من قبل عمال التنظيف. 

+ ابقاء الاشارة. الضوئية الواقعة .اول طلوع ا 
عمان «شارع الملك حسين» علما انها ملغاه حيث لا 
يتقيد بها السائقون والمارة!” 


ليذ أن ' تفتقد 0 2-2 15 المرافق :العامة 
. تي 




























الى سلطة السياحة . 
البركتين.. بحاجة: الى عناية ‏ 
منطقة اليركتين ‏ الواقعة بعل جرش بقلاقة كيلو 3 
مترات من المناطق السسياحية. والإثرية الجميلة.: وهي 


منطقة مليئة باليرك :الكيزرة.. الآ .انها ولقلة الرعاية. 
اصيبحت مستنقعا ليحضرات : والضفادع. 









عدة تواقيع* 


© ائثمن"الاشياء في الدنيا ' 
ثلاثة العلم والغذاء - 
والصداقة 5 














| السبت 7؟ حزيران 410وام‎ ١ 




























































































































































































































































































00 لغ ا نا ) [) [] ( 
الل ١‏ 
لا ل 
0 8 0 8 3 
1 م : / 5 7 ل 
م : ]002 بواجه عام المراهنات والعلب القمار 
| 5 على هامر | الك في اسبانيا التي تحتل المركز الثالث في 5 
لشو لؤلثر لعمل ولي لأا العاتمئ هذا المجل ازمة تستفحل يوم | < 
- فلل تنحقق الاحلا 3 20 أ ردان تاراش وففيا 1 ةدم اصلييت ‏ يفبروسن .- 
56 5 يثير الابدز جلسة 59و 
0 0 ْ .وتنتشي في اسبانيا عل اتواع القمار موقي اللحتمة بارتداء ترات | 
8 ولا يخلو حي سواء في وسط مدريد من الكاوتشوك. 
متعادتنا كبيرة ‏ وكثيرة هذا ٠‏ بقرارات مؤتمر العمر لأ حيث صللات الالعاب التي تضج وقد اقيمت دعوى قضائية ضصد ل 00 
م وليء الذي اختتم اعماله مؤخرا في جنيف..! بالحركة والقذارة أو في كوستا مل سول ستيفاني سميت 55 عاما لاتها ما ل أران ضاراء حوما في الشرق 
5 ا السعادة!! بت 0 الفلخرة من هذه ّ عار 0 مع علمها 5 ناك طائرا حما 
8 ن هذا 1 دما : الالعاب تبدأ بلماكينات الصغيرة بآنها أصيبت بالمرض واصيحت عيناك 3 
5 1 0 ا 0 م بصع يدم على جراح 1 وتنتهي باليائصيب القومي وهكذا لا حاملة العدوى. وم باضا وقرخا بقاع قلبي 
اساي 5 ت ملايين العاطين في ل يعدم المواطن الاسباني العلدي او وقد اصدر القاضي جون عيناك شعلتان ف الل 
1 6 العالم من حيث الك وتذبذب الاجور. والضمان 1 السللح الفقرض لاهدار المال. جالاتشر امرا ايضا الى المتهفة . اضاءتا 3 7 5 
أ ملعتي لسلاا لالم لسعو ١‏ ل ل ا 0 
3 و9 [].. 'المعروف من هذا العالم والذي يشمل للصحفيين يان مساعديه والكدد 2 ِ د 
ان وعد ( فير حداة افمم "3 مليون لاعب اسباني وسائح ينفق من جانبه في محلولة لزيادة نصيبه من الاونة الاخيرة على الرغم من الحاح قد اعربوا عن خوفهم من التقاط اغيكاك :ا حسي 
اقضرز كل 0 0 على 1 0 0 نا مليار ببزيتا ٠١‏ مليلر دولار الغنيمة فانتشرت الكازيتوهات التي الصحف والدعلية والتلفزيون ققد قرر العدوى من المتهمة المصابة. وبرر 9 عيناك زادي في السقر 
سطع اك فير 5 راس «الوعود. تقريبا على. الموائد الخضراء وفي - تقدم للرواد عشرة اتواع من الالحاب في الاسياني ان يرحم حافظة نقوده وان من جهة اخرى جعل الجلسة *# عيناك فرحة الصفار بالثلوج والضباب والمطر 
6 نوفير «مسكنء مناسب. لمن لا «سكن, لهم من عمال المراهنلت الاسبوعية لكرة القدم ‏ أن واحد. يخفقق عنها يقدر الامكان. مقلقة يضرورة حمابة الجمهور. قَ نلك حمّام 1 0 0 2 
العالم!: وضمان الحريات النقايية .2 - للعاملين []. وسباق الخيل واللوترية ويخسر هؤلاء ومع انتشار الالصاب واضقاء ولاحظ الجميع أن احتدام المنلفسة وصرح المتخصصون الطبيون 0 خير 1 
م قرارات هي بمثابة الحم بالنسية لملايين العاملين!! : المقامرون نحو ثلثي هذا المبلغ. مشروعية عليها كثرت الالعلب السرية بينهم ومحاونة اجتذاب المقامرين المحليون في مكافحة الابدز بان 5 ورئصه الغجر 8 
فهل يتحقق هذا الحلم 5 الشقاء والى الايد مدريد - وهذا الرقم الذي يتجاوز ومحاولات الايقاع بالسائحين والنصب 2 يشتى الطرق انقلبت عليهم ف النهلية قرار القاضي لا معني له واشاروا عيناك يا اروع من عيون 0 3 
6 على هذه الارض التي تحرثها 0 3 من م ميزانية الدقاع والتعليم يضع اسباتيا ‏ في الشوارع. فقد إزداد عدد املكن المقامرة وبقي عدد الى انه لا يمكن الاصابة بالقيروس # عيناك في الظلام قد يغار منهما القمر 8 
ا رض 0 وتتصارع فيها -0 الدولة الصناعية رقم ١‏ في العقم في ولكن هذا الوضع بدأ يتداعى مند 2 المقامرين على ما هو عليه ان لم يكن قل بمجرد اللمس!؟ و عيناك لغز حير البشر نك 
7 يدولوجيات ويعم الرخاء. والسلام؛ والطمانينة. المركز الثالث في عائم الالعاب بعد اربعة اعوام ولوحظ ان الطلب ينحسر لتنخفض بائتالي ارباح صالات الالعاب عيناك لو لم يلمعا كالبرق 1 : 
مع م6 ويرتقع «الجميع. الى مستوى الهم الانساني بدل 5 الولايات المتحدة والفلبين. 0 وان المقلمرين يعزفون عن علداتهم والمراهنات. يلحأ ٠. | ٠‏ 5 0 0 في قلبي الحزين 2 
«الارتقاع» باتجاه «التسابق, التووي التدميري!! ومن القريب ان الطوائف ألتي 2 القديمة. واذا كان البعض ما زال مستمرا في ل طول العمر منسيا على هوامش السنين 8 
نرجو ذلك!! بح تتمتع بالحكم الذاتي وما اكثرها في وعلى الرعم من الارياح الخراقية جنى المال فان ذلك برجع الى اللجوء الى ا .- ال | 8 # عبتاك نا حيديتي : 
0 اسبانيا حيث تنتشر 17 طائفة منها ‏ التي حققها البعض خلال اليانصيب اعمال غير مشروعة فهناك من يطرح لواحية غر النووى 5 عيناك شاطيء الامان لى 8 
١‏ [] تحظى بسلطلت واسعة دخلت اللعبة القومي “84 مليون بيزيتا فاز بها يإاصيبا يزعم القيلم بعمل خيري بينما 2 3 عمناك منزلى! 5 8 
5 6 6 5 بدورها واخذت تنشىم الكل منها ١‏ شخص ف لوتريه في بداية الشهر الحاليى العكس هو الصحيح وتنظر المحلكم في + ماقرا والاحتجاجات ضد | م 370 ِ ان 
5 يانصيبا خاصاء وبدا القطاع الخامر الا ان هذه الظاهرة بدات ت تتتشر في الكثير من القضايا من هذا النوع. نتشار الاسلحة النووية والدعوة : 
0 © 9 0 قن كن ته نت قن 0 ص نت نت 0 لا و ا للسلام تزداد في اوربا بالذات يوما | 8 علي فودة 8/0 
بعد يوم. وصور الاحتجاج تخطف | هو اه # #ر #8 عه ع ان م سه هع هس هد همه هس عه 
5 من مكان لآخر ومن وقت لاخر. 
وقد كان من صور الاحتجاج ان الله مذ / الشا لاسا 
1 0 دعاة السلام السويسريون عتلاللة منصور/ الساغر 1 م 
جهة الذعر | بالدعلية 
56 ابتكروا 0 7 اعرف انه يرسم قصائده بالكلمات.. ولكنتي لم اكن اعرف انه 
عليه اسم (الملجا النووى الجيد يكتب اشعارا اخرى بلغة اخرى - لغة الالوان - الا بعد ان 
حين نل هذا 1 : اطلمتي عن متجموغةة من,الوخاتة: التي سنتعؤن «مثهاا معرضم 
سما الاسواق بيعت منه كميات كبيرة 0 
1 0 وهائلة والملجا هو عبارة عن كيس" ان يكتب الشاعر قصائده بالكلمات.. فهذا امر طبيعي.. اما ان 
السوقيتية تجرية ٠‏ استخدام من الورق. اما طريقة الاسنتخدام يكتب بالالوان.. فذلك امر صعب.. ومعادلة ليس من السهل 
(الصقون) لحماية مطارات 10 فهي سهلة جدا وتنقسم الى خطوات اجادتها.. ولكن عبدالله منصور الشاعر اجادها وايدع.. وفجر في 2 
العاضصمة ذ الاوكرائية (كييف) من 0 0 9 ثلاث: 5 وجهي الدهشة؟! تماما كما يكتب قصبائده. . كتب لوحاته.. 3 
الطيور ‏ ألتي ‏ اصنبحت تشكل إرمال من ذهب) و إيقتلون افتح الكيس, ضع رنسك | 5 نه لا يرسم الاشياء المنظورة.. التي تّرى وتلمس. يل يُجر الى 
خطرا على حركة الطيران. 1 بداخله, انتظر النهاية. اعماق الاشياء عبر سّلم نفسي من الالوان حيث يتصاعد اللون في 
وكونت لهذا الغرض فرقا الجيد الس كذلك) َآ لوحاته ليلامس اعماق النقس.. انه يقدم مع كل لوحة بنائية فنية 
حي خاصة من الصقور التي جرى 0 أذ الضحة الثاماة عثة واضحة.. وايقاعات تشعرك بأنه يعزف سيمفونية من الالوان. 
نححية ترويضها بواسطة خبراء في هذه و اكاويوي نص للبل) وفاة الضحنة الثامنة كسرة الفن - يكل ادوات تعييره المذلفة ‏ هو معاتاة بالدرجة 2 ) 
| ل على تخويف الطيور يد 5 : 0 كا 8 الاولى.. والمعاناة العظيمة.. هي الخالق الوحيد والاساسي للعمل ا 
0 وطرد 0 مناطق المطارات. و إفرفة شل شر ١‏ ازيل قِ حارث برشلونه ١‏ الذي يراه الآخرون عظيما..ولسنا تملك حيال هذا الواقع الذي 0 
5-5 ارات 0 و إبرارد نعيشه سوى الفن لتجاوزه الى الافضل والاروع.. والصدق في 
اطلاق (الصقور) المروضة التي اليوم السبت 1410/7/0 يعرض النادي السينمائي 1 6 النعية فو الذي يعطي لذن قنمتة الذانيا. :«والقؤيلاة .كما حاول 1 
5 تتول أخملية إطردها والخورة الاردني قي مقره بضاحنة الرشيد' الافلام التالية: يت ببرشلونه ان ن يفحل ذلك عبدالله منصور الشاعر الفنان.. من خلال هذه اللخة : 
5 سريعا الى احظائرها. - (الرمال من ذهت) < “الشاعة الف اخدة: عد ؛ التظهر” 8 2 غشرة الاعتداء السوق 2 استعملها.. ومن خلالها استطاع باسلويه الخاص والوانه . 
لا لع ل 1 (يقكون الجيك أئيس كذلك) الساعة الثلكة عسام ام يبرشلونه الذي وقع يوم الخاصة ان يدخل الى اعماقنا.. وينقل اليها مهرجانه الملوّن المليء 
.0 | بعد إن فشلت جميع التدابير (كاوبوي منتصف الليل) الساعة الخامسة مساء الجمعة الاضي فارقت الحياة متارة | ]0 بالحياة بما قيها من انفعال واشتعال وفرح وحزن و.. أمل. 
لجعل الطيور تبتعد معن مناطق غرقة تظطر) الساعة الثامنة مسا صاياتها.و الخدمد 8 
8 هبوط واقلاع الطائرات (غرقة على متظر) آل 0 أمراة لم يعرف من هي على وجه. مان شديد 
بوط واقلاع : (برازيل) الساعة التاسعة والنصف مساء 3 |( 0 ١‏ 
0 
1 ماح ة السيدات العاملات ( 3 
نقيل © افتباح مقر جمعية يدات تاي 0 530 5 
٠*ره‏ ملسل جزيرة الفراشة حلقة ١‏ 0 000 الرمسيقة يرنامج وثائقي عن البلاد الناطقة 
0 برنامج عمعع6) عصرم1 © من ,«شكازلوء 
58 .... المسلسيل اليومي 24 اا م 
5 5 1 الصحة والحياة 0 الغابية 
5 3 2-0 + 
١ | 5‏ 9 . تافارير الاسيوع د ١‏ 
- - استراحة المساع الخلاثاء ١‏ ر/امة ١‏ 10 5 اليرت افج الوثائقي الائيسأ ع 
السيت: /الررام 15 4 .... نشرة الاخبار ‏ السسبت لالاثر//ا941١‏ والتاريخ 1 
تع رم القرآن الكريم 3 برنامج فك وريج ال ا 
حلمم ا؟ .. 00 : 5 0 555 5 ق1 0 0 َّ 2 ام 58 
0 عرض البرامج . قداء الروح والسلام . الملكي ا الاخبار. نداءالروح السلام ام 1 ل بقة الاغلني الغربية الحديثة 4 5 ار 1 
ع ١هرة‏ .... عائلة قوسا الحلقة التاسعة ما ادام جيش ابي ارلا الريبورتاج المحلي الاردن اليو 
7 .... عائلة نيس جلا ج ايجار للد الاريعاء ١///لامة١‏ الخميس 1980/0/5 ٍ 
دقر م التاهل ودر 5 الاحد ال م 1١‏ رم .. الشريكان والمتطفل 2 5 
*ره ..00.. تشوكي والتحدي/ حلقة 7 0 الثداة الاوى: د ار .. التفرقة العنصرية الاحد مكرامةا درك الحلقة الاولى هن المسلسل] 
ينضم طفل من هونغ -كونغ وطفل من ل حكن .. بيت الحصار ا 
دوسطن لكل من البرتين وماثيو حيث ١‏ 2 لد قيلم فرنسي طويل الجا - المهرجان العالمي للوسيتئي 
١كرى.‏ نت 3 1 
0 0 حكادان ! نحدث ا الخميس ١541/6/6‏ النشرة الأخبارية ...رلا ............... النشرة الاخبارية 
0 جال الطب/ الحلقة ه 1 فلولا ... السيد بنجامان | ور" ......... منوعات غنائية فرنسية 
0 0 كل ١‏ قم جد جف سار فر جار ار ساو اوه هه .. 1185 ل8 10 5مجع 0 - 
5 0 5 احن 
الفناة الذائية 08 كج 08001 7 الاثنين ولترام ١9‏ الجمعة //15810 إٍ 
٠‏ 3 0 
9 8 1 0 الجمعة برام ؟ ١‏ 5 
6 0 0 0 المناهل . 1 0 ٠.‏ 0 ....... الشرطية 0 - قيلم بوليسي فرنسي “المحقق | 
0 ' : نشرة الا< 3 
ا الاي 5 5 ا النشرة الاخبارية | ..7 النشرة الاخبارية | 
.سيج 9 المسلسل الكويتي على ظ عش ابي هرم اس 
مأنى 0 5 الاربعاء 1941/6/6 الجمعة #//للا١ ١‏ | خّ 
الدددا السلام .. القرآن الكريم 57 .... القران الكريم غا ل فس ماريل 
9 دز عرض البرامج ار1 عرض البرامج 
3 0 تقول الفد ودر" . 0 1 .-- كوالا 
در كوال وافتح بأسسمم 1 وى .+ الديية 5 عام . 44ي» 
7 3 و س “ره 0 ا . الرحالة الصغير 0 سكن العائلة, ماغلوم, 
4 : انان 0 1 المسلسز اليومي ١‏ :قار عي النة ل 
0 الحلقة 3 + 1 . من قصص القرآن الكريم - 
00 1 .. الجصان الجر الا 1 0 حدد مذللقة , 1 0 الحرن المحبولة 
5 59 أعطث مهلة ‏ ارا المجلة الرياضية 8 ٠‏ 
وييتة 6ره .... حيوانات 0 1 0 الت + الففين و 56 ا 
دره البرتامج التداعي ررك .(الكاميرا الخفية. لماه ع« 
ايا عمرلو استراحة المساء 3 30 7 , 
0 3 1 0 5 0000 0520 
.. المسلسل الكويتي ٠‏ 9 المصار لو 





٠ 8 5 1 5‏ 
5 الثلاقاء. «لرمرامة1 الخشة 1111/0 0 بيل كوسبي فلكون / 
.... القرآن الكريم 3 8 3 0 2 : ا 
9 عرض البرامج كريس لق 0 3 ا 
6 مقر .. .... وودي وود بيكر ليمي ا ا 5ه 7 ِ 0 00 

















يفرح الانسان من دول العالم الثالث عندما يزور 
الولايات المتحدة والدول الاوروبية وبلاحظ ان النلس 
عموما والصحافة بشكل خاص تتمتع بقدر كبير من 
الحرية وان كانت حرية ليبرالية.. 
ومفرح الانسان لهذا الجائي من انظمة هذه البلدان 
مهما كانت طبيعتها.. رأسمالية يؤيدها او لا يؤيدها.. 
ويتمنى ان يكون هذا الجائب المحدد من هذه الانظمة 
نموذجا بحتذى حذوه ف دول العالم الثالث... 
لكن سرعان ما تهتز قناعة هذا الانسان ويتبدد فرحه 
دل ويغضب عندما يلاحظ أن هذه الدول تتدخل في 
شؤون دول العالم الثالث واختياراتها لحيلتها 
وسياساتها الداخلية والخارجية وحتى في صحافتها.. 
وتعمل على مطاردة الصحافة الطامحة الى ان تقول 
بعض الحقيقة او حتى جزءا ضثيلا منها.. 
وعندما قدمت منظمة اليونسكو نتائج عملية المسح 
التي قام مها خيراء وسائل الاتصال الجماهيرية 
والمنظمات المتخصصة وممثلو الحكومات لاعداد برنامج 
التنمية لمناطق آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية: الى 
الجمعية العامة للامم المتحدة قبل سنوات. وافقت 
الجمعية العامة بالاجماع على قرار تعدر فيه عن قلقها ف 
ان عملية المسح هذه تكشف عن ان /٠7١‏ من سكان 
العالم يعانون نقصا في امكانيات الاعلام التي لا غنى 
عنهاء وانهم بذلك محرومون من الممارسة الفعالة لحقهم 
في الاعلام. . أوناشدت الجمعية العامة للامم المتحدة 
الدول المتقدمة صناعيا وحضاريا الكف عن تدخلها ف 
شؤون هذه الدول واحترام ارادة شعوبها وصحافتها 
بل وتقديم العون اللازم لها لتلحق بالركب الحضاري.. 
واضاقفت الجمعية العامة قائلة: «ان لوسائل الاعلام 
دورا هاما ف التعليم وف التقدم الاقتصلدي والاجتماعي 
بوجه عام. وان المستحدثات قُْ أساليب ب الاتصال تقدم 
فرصا خاصة لتعجيل عملية التعليم التي تعد اساس 
عملية التنمية والتقدم.. 
هذا ما قالته المنظمة الدولية مخاطبة الدول الاجذبية 
لتقديم عونها ومساعدتها للدول النامية.. 
اما الدول النامية نفسها فعليها ان تحرص على تطوير 
وسائل اعلامها وبخاصة الصحافة منها.. 
ذلك ان الصحافة ليست حرفة كسائر الحرف وهي 
اكثر من مهنة وهي طبيعة من طبائع الموهية.. هي شيء 
بين الفن والوعي والايمان بالتقدم الحضاري. 
ويمكن القول ان الصحفيين خلدمون عموميون غير 
.رسميين وغرضهم الاول العمل على الارتقاء بالمجتمع 
بخطوات متوازنة وثابتة الى مستوى متقدم يلبي 
. تطلعات واماني ابناته.. 
ان لدى الصحفيين الحقيقيين ميلا طاغيا 
ف العرقة والمعلومة والراي... وهم.يتفانون فق سبيل ذ 
أمًا الضحف التي لا تحوي مثل هؤلاء الصحفيين 
وتتمت تتمتع بمثل هذه الظاهرة والتي لا تسعى للاعتماد على 
ا كمنشأة فسيكون مصيرها الفشل. 
أن رائحة حير المطبعة لأزكى في خياشيم الصحفيين 
الحقيقيين من العطور الباريسية النلدرة. 
ا وان منظر قصاصات «البروفات, يكفي لينسيهم انهم 
مسلوكو الكواهل لعبيد السفن في العصور القديمة.. 
. ان الصحافة في الحقيقة صناعة ومهنة حرة وفن 
وارادة ورسالة وتجارة أيضنا. . انها كل هذه الاشباء 






2 


: مجتمعة.. وت تحقيقها كلها يحقق النجاح ويحقق الاهداف 
: المتوخاة مهما كانت العراقيل. 
: فلنعمل كصحقيين على هذه القاعدة ونري... 






















بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان بيع بامزاد العلني 


يعلن مدير عام الجمارك بان السيارات والاشياء المدرجة بأدناه معروضة 
للبيع بالمزاد العلني اعتبارا من يوم الاحد الموافق <؟//1181 فعلى 
الراغبين بالمزاودة مراجعة حمرك عمان للاطلاع على الكشوفات المنظمة 
بالمحتويات وللشاهدة المبيعات يرجى الاطلاع عليها بسلحات مركز جمرك 
العمرى ومركز حمرك الرويشد. 














مدير عام الجمارك 
عادل القضاة 


اولا: السيارات الشاحنة الموجودة في جمرك العمري 
١‏ - سيارة راس سديتريلا مع نصف مقطورة سكانيا موديل 19191 
سيارة راس سميتريلا مع نصف مقطورة مرسيدسر صنف 191737 
مودي 147 













به مرسيدس شاحتة صنف 74 موديل “15457 

0 ة ماجروس شاحنة موديل ١916‏ 

ه 5 مرسيدس شاحنة صنف ١575‏ سكس موديل 1١91/6‏ 
5 مرسيدس شاحئنة صنف 157١‏ موديل 1١958‏ 

1١91/5 سيارتين سكانيا شاحتة موديل‎ - ٠ 

8 - سيارة راس سميتريلا مع نصف مقطورة فولفو موديل 191/4 
4 سيارة رلس سميتريلا مع نصف مقطورة فولفو موديل 19100 
٠-سيارة‏ راس سميتريلا مع نصف مقطورة انترناشونال موديل ١1915‏ 
































ثانيا: السيارات الشاحنة التي ستباع كقطع مع قص الشاسيهات 
والموجودة في جمرك العمري 
١‏ سبعة وسبعون سيارة شلحنة مختلفة 









ثالثا: السيارات الصالون التي ستباع كقطع مع قص الشاسيهات 
والموحودة في حمرك العمري 
تسعة واربعون سديارة مكتلقة 










رابعا: السيارات الشلحنة التي ستباع كسدارات والموجودة في مركز 










جمرك الرويشد. 

١‏ -اسيارة راس سميتريلا مع نصف مقطورة ماك سوبر تشارج موديل 
و1 

؟ د سيارة قلاب راسين سوير موديل 198٠‏ 


- سيارة رس سميترياة مرسيدس صئف 15790 موديل 19485 

- سيارة راس سميتريلا مع نصف مقطورة ماجروس ومركب عليها 
ضصهريج موديل 19875 

ه - نصف مقطورة تسير على 8 اطارات 





امسا: السيارات الشاحنة التي ستباع بعد قص شاسيهاتها 
والموجودة في مركز جمرك الرويشد. 
١‏ ثلاكة عقي سيئرة مختلفة شاحنة. 








0 سادسا: السيارات الصالون والباصات التي ستباع كقطع يعد قص 
| شاسريهاتها والموجودة تي هركن جمرك الرويشد 
-١‏ خشعس سيارات مخلفة. 









تطبيقا لاتفاق. المصالحة بالشارقة 





1 سلطان بباضر عمله ول مسرة 


الشلرقة . وكالات ‏ باشر الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
امس مهام منصبه كحاكم للامارة يعد 
ان عاد لاول مرة من دبي الليلة قبل 
الماضية أثر اتتهاه ضراع على 
السلطة استمر اسيوعا مع شقيقه 
الاكير الشيغ عبدالعزيز. 

وقال مكتب الشيخ سلطان انه 
استقبل المهنئين واعضاء اسرته في 
قصره. 

وقال شهود عيان ان قوات تخضع 
لسيطرة الشيخ عيدالعزيز انسحيت 
من مواقع اقيمت في مناطق رئيسية في 
الامارة . التى سسنكتها 28ر55 

وغادر الشيخ عبد العزين 64 عاما 
الذي اصبح وليا للعهد وتائبا للحاكم 


نكتب 0 الذي ظل يشغله مندذ 
اعلن تقسه حاكما للامارة في /ا١‏ من 
هذا الشهر وكان قد قال حينئذ ان 
الشيخ سلطان تتأزل له عن الحكم. 
وكان الشيخ سلطان قد عاد على 
الفور الى إمارة دبى المجاورة قادما من 
لندن حيث كان يقوم بزيارة خاصة 
وظل في دبي حتى الليلة قيل الماضية. 
وقالت مصادر أمثية في الشارقة انه 
سيتم حل الحرس الاميري في الامارة 
الذي الذي يبل قوامه -*5ر5” ويخضع 
لسيطرة الشيخ عبد العزيز وان افرادة” 
يدمجون في القوات' المسلحة لدولة 
الأمارات.  ٠‏ 
وقالت مصادر قريبة من العائلة 
الحاكمة ان الشيخ سلطان سيشكل 





مجلسا تتقيذيا جديدا لادارة الشؤون 
السياسية. والاقتصادية للامارة. " 


عشية زيارة واينيرجر لطوكيو 





ظلال على التعاون الاستراتيجي بين اميركا واليابان 
واشنطن تدعو طوكيو الى اع الخلل ف . الممزان التجاري 


طوكيو 1 قاب . - يلقي اختبار 
الطائرة المقاتلة اليابانية القادمة 
ومخالقة شركة توشيبا لقوانين التجارة 
الدولية بظلال على التعاون 
الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
واليايان حليقتها الرئيسية. في اسيا 
عشية الزيارة التي سيقوم بها كاسيار 
واينبرغر وزير الدفاع الامريكي 
لطوكيو ف الفترة من 9 الى 59 
حزيران الجاري. 

ففي الحالتين تشكل واشنطن قيما 
بيدى ف رغبة اليابان في احترام 
التزاماتها الدولية. 

قالولايات المتحدة تتهم اليابان 
تحالفها مع واشنطن لانها تعتزم ان 
تطور بمفردها الطائرة الحربية اف اس 
اكس التي ستكون جاهزة للخدمة في 
نهاية التسعينات 

وكانت الولايات المتحدة قد دعت 
الى اصلاح الخال.في الميزان التجاري 
لحمل اليايان على شراء طائرة تقترجها 
واشنطن نموذج معدل من اف ١5‏ أى 
اف ١48‏ وتخثى طوكيوى ان تقوم 
الولايات المتحدة الموقف باثارة 
ضسوع- الالتزامات “الجفاعية: لليابان.- 
مَرتىَ” واشتظن- ان- الطاكرة- آل 
يقترحها رجال الصناعة اليابانيون 
ستكون مرتفعة التكاليف لاته تم 
التعاقد على مائة طائرة منها فقط 
وبالاضاقة الى ذلك ستتجاون 
امكانياتها مدى العمل وتوع التسلح 
المهام الدفاعية البحتة التي تحددها 
المعاهدة الامنية الامريكية اليابانية 
لقوات الدفاع الذاتي. 

وف مواجهة الضغوط الامريكية 
تلعب اليابان بالموقف فقد تأجل عدة ٠‏ 
مرات قرار كان يجب ان يتخذ في هذا 
الشأن وتقرر ان يتخذ في بداية 
الصيف الا ان وزارة الدقاع احالت 
هذا الموضوع أخيرا الى لجنة ستبحث 
من الآن وحتى منتصف ايلول القادم 
مختلف المقترحات اق. اس . اكس 
صناعة يابانية وطائرات امريكية 
محسنة او تطوير مشترك من قبل 





تحقيق تقدم لتقريب 
وجهات النظر بين 
سوريا والعراق 


ابو ظبي ‏ ق ن.! - اكدت مصادر 
ديلوماسية عربية في دمشق الانياء 
القائلة بتحقيق يعض التقدم في 
الجهوب المبذولة لتقريب وجهات 
النظر يين سوريا والعراق يما يخدم 
وحدة الموقف والصف العربى وعقد 
لقاء القمة العربية في موعدها المقرر 
خلال العام الحالي بالسعودية. 


وقالت تلك المصادر في تصريح 


نشرته صحيفة ‏ الاتحاد ‏ الصادرة 
امس ان هذه الجهود حققت نتائج 
ايجابية على طريق تحقيق التضامن 


العربي وان سوريا رحبت يعقد لقاء 
قمة يكرس لتحقيق وحدة الصف 
العربي ‏ 





اعلان 


اطلعت لجنة التنظيم ‏ اللوائية في 














المحلية في بلدة سوم رقم 18 لعام 1947 
والمتضمن احداث دخلة يعرض ثلاث 
امتار مداذية لملك السيد عيدالرحمن 
عقله وبعد نشر اعلان ذلك للاعتراض 
في عدد الجريدة الرسمية رقم 9474 
تاريخ 4/010١‏ ولم يتقدم احد 
باعتراض قررت اللجنة الموافقة على هذا 
الاحداث ووضع ذلك موضع التتفيدذ 
يعد مرور خمسة عشى يوما من تارمخ 
نشر الاعلان كِ الجريدة الرسمية 











رجال صتاعة امريكين ويابانيين لطائرة 


اجديدة. 


وذكر مسؤول باسم شركة 


ميتسوبيثي أن الحكومة اليايانية 
ستتمسك يفكرة التطوير المشترك 
للطائرة انطلاقا من افكار 


اليابانية تحاول 
حكومة طوكيى منذ قدوم وايتبرقر 
تهدئة الضجة التى اثارتها الصادرات 
غير المشروعة من الادوات الالية 
المتطورة للاتحاد السوفيتي. 


يابائية في 


للعاصمة _اليابانية 'التي تستغرق 44 


ع : * 
٠‏ كوريهار! مدير عام وكالة الدقاع: 


وتقول واشتطن أن“ هذه المبيعات 
المتكررة التي تخالف قواعد الكوكوم 
جعلت من الصعب الكشف عن 
الفواصات السوفيتية بتخفيض 
الصوت الذي تحدثه مراوحها. ٠‏ 
وقد ادت هذه المسألة الى شن 
الكونغرس الامريكية. هجوما شديدا 


على" .اليايان. ٠‏ 


ومعريدة» التاتياة "فا سريب تاذونا 
وزيرة التجارة الدولية والصناعة ف 
خزيران الحانلي بان الحكومة 
مقتنعة باهمية الحيلولة ذون وقوع 
حوادث من هذا النوع واضافت اننا 
تقوم بمراجعة عامة تنظام الرقابة على 
الصادرات وستتخذ الاجراءات 
اللازمة لدعمه أى تحسيته. ‏ 2 

وصرح نداشي كوراتاري وزيد 
الخارجية اليايانى بان وزارته ستكون 
متشددة ازاء الضماتات التى تقدمها 
الشركات اليابانية لمنح تأشيزات 
لدخول اليابان لزبائنها في الدول 
الشيوعية والرغية في تهدئة واشنطن 
واضحة هنا.. 

وسيعقد . وايتيرغن خلال زيارته 






اليايانية وسيجري مباحثات يوم 
الاثنين مع ياسوهيرى تاكاسوني رئيس 
الوزراء وتداشي كورائاري وزيلر 
الخارجية. 


الشواطىء والفنادق غاصة بالرقادين ‏ 


اشراف الامم المتحدة 
الاطراف المعقية. ل .1 دك , 
وقالت . الدولتان.: ف بان .مشترك 
صدر ١‏ الليلة قيل الماضية .عقب : 
المحادثات التي اجرافا وزّينالخازجية 
التشيكوسلوفاكي يوه 

شنوبيك مع المسؤولين السؤريين ان" 
السلام: في لبنان لن يتحقق” الآ.من 
خلال وفاق وطني لبنانيء كما. طالبا 
يضرورة . الاتنبحاب . القوزي . وَعَيْر 
المشروع للقوات 








الحكومة السورية 


القطاع العام الاتتصادى ٠‏ 


دمشق ‏ أى.ب - ذكرت الدوائر 
ق أن الحكومة 


القطاع العام الاقتصبادي. يُسَيِب ما 
سجل هن نتائج سيئة في للجال 
الزراعي وهى المجال الذي يتوقف ع عليه 
الاستقلال الذاتي الغذائي لليلاد 

وكاتت جميغ المصالح والمؤسسات 
العامة هدقا لتدايير الايعاد او النقل. 

-وكانت: اخر ضصحية لهذه الرغبة في 
التطهير محمود الكردي' وزير الزراعة* 
والاصلاح الزراعي الذي استقال من 
مهام منصيه اول امس الخميس' يتاء 
على 'طلب الحكومة. 

ققد أخذ علية مجلس الوزداء 
التهاون الذي ادى الى نتائج سلبية في 
مجال الزراعة. كما استقال لنقن 


السيب قيل عشرة ايام مضت رياض ٠.‏ 


بغدادي وزير الانشاء والتعميرء وذلك 
على اثر مذكرة بسحب الثقة وافق 
عليها مجلس الشعب السوري لاول 
مرة منذ أانشائه في عام .3911١‏ 
وقد قرضت هذه العقويات بسبب. 
سوء- اداء الاقتصاد السورئي في 
مواجهة الاهداق المحددة في 'الخطط 














للسلاح الجوي الليبي حلقت مرتين 
على مسافة سنة اميال بحرية من قوة 
عمل بحرية اميركية قيالة سلخل 
شمال اقريقيا الاسيوع الماضي. 








استمرار الحياة الطسيعية المألوفة في البنان ‏ 
رغم الازمة الاقتصادية وازهاق ارواح ٠٠١‏ الف مواطن . 


ييروت -ق.ن.! - تستمر الحياة في 
لبنان على الرقم من استمرار الازمة 
والحرب التي ازهقت ارواح اكثر من 
)٠٠١(‏ الف مواطن لبناني من مختلف 
المناطق والاديان والمذاهب والطيقات 
الاجتماعية. 

ويبتكر اللبتانيون أساليب 
للاستمتاع بالحياة على الرقم من جى 
القلق والتوتر. اللذين يسيطران على 
لبنان متذ عام ١55‏ ومن هذه 
الاساليب الخاصة بالشعب الليتاتي 


التمتع يفصلي الصيف والشتاء حيث: 


يتوزع نشاط اللبنانيين خلال القصلين 
على الجيل والساحل 

وكان سكان الساحل والعاصمة 
يتدققون حتى عام 15144 الى الجيل 
لقضاء العطلة الصيفية وعطلة نهاية 
الاسبوع داخل متازل ريفية وفتادق 
صغيرة قخمة ومتوسطة. 

وبعد تحول الجيل الى جبهة قتال 
منذ سنة ١5484‏ وتحول الليرة اللبثاتية 
من عملة ذات قيمة شرائية عالية الى 
عملة ضعيفة لا تتجاوز قيمتها حاليا 
شراء رغيف خيز واحد تحول المراج 
اللبناني المشهور بالاستهلاكية العالمية 
الى مزاج متوتر عزوق عن الاستمتاع 
بالاجازة والطبيعة. 

ويقول مراسل وكالة الانياء 
القطرية في بيروت اته على الرغم من 
كل ذلك فقد تحولت مناطق كثيرة على 
طول شاطىء العاصمة يشطريها 
الغربي الاسلامي والشرقي المسيحي 
الى مسابح شعبية بدأت تستقيل روادآ 
جددا عليها من الموظفين وصغار 
التجار وطلاب الجامعات لقضاء يوم 
صيف بارخص سعر ممكن. 

وعلى الرقم من قلة عدد الاسر 
اللبتانية الميسورة والتى تبلغ حوالي 
)1١(‏ في المائة من عدد السكان وانها 
تستهلك حاليا اكثر من (5؟) في المائة 
من السلع الاستهلاكية مرتفعة القيمة. 

وقد شكل الوضع الامني المستقن 


في بيروت منذ مطلع العام الحالي ٠‏ 


وتوقف عمليات تبادل القصف المدقعي 
بين شطري العاصمة جوا متاسياً 
لازدهار المؤسسات التي نكوم بتوقير 
خدمات الصيف على الشاطيء 
بالاضافة الى افتتاح مؤسسات جديدة 
في ضواحى العاصمة 


ويرئ الخبراء الاقتصاديون قا 
















































بيبوت أن تحويل معظم الليناتيين 
لمدخراتهم' الى العملات الاجنبية لا 
سيما القرنك الفرتسي والدولار 
الامريكي والمارك الالماني سمح لهؤلاء 
يقضاء العطلات قَ الخارج ضمن 
افواج سياحية تقدم تخقيضات 
وتكاليق الاقامة في فنادق المنطقة ولا 


من قيمة العطاء. 


القادم الموافق 15410//4ام. 


جوزية ومخلوطة. 


تعوزي اخخام. 





اعلان نان 

ترغب بلدية العقبة بشراء مكيف نظام منفصل عدد 7 بقدرة 74٠٠١‏ 
وحدة حرارية بريطانية للتيريد مع تدفئة على نظام السحان الحرئري'” 
شاملا التوريد والتركيب والرسوم الجمركية: وذلك في مبنى يلدية العقية ٠‏ : 
يعمل 7٠١‏ قولت ٠ه‏ ساكيل على أن يرفق العطاء بشيك مصدق بقيمة 11 7 


تقدم العروض غير متاخرة عن الساعة العثشرة من صباح يوم الصبق 


اعلان 


' تعلن القيلدة العامة للقوات المسلحة الاردنية/ سلاح الحو الملكي.‎ ١ 
وجي حصعة‎ ١١/4/ الاردني عن طرح عطاء رقم س ج/ ش ل/ انشلئية/‎ 


5 - على الراغبين بالاشترلك مراججة رئيس كجنة الشراء بقيادة سلاج 
الجو الملكي الاردني لتحصول على المناقصية. ِ 
7 آخر موعد لقبول المناقصات الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق // 


اعلان 


يعلن للعموم بمقتضى احكام المادة رقم «70* من قائون تنظيم المدن. ' 
والقرى والابنية رقم ١ثلاء‏ لسنة 1475 أن مجلس التنظيم: الاعلى قد قزر ١‏ . 
بقراره رقم 4/5957 تارفخ 1940/5/14 عدم الموافقة على تعديل شلوع 1 
والغاء الدوار الملر بالقطع ,75 257/577 174 من حوض «07: اليلد ' 
وحوض +4 وادي شهدا من اراضي السلط. ا 


سيما في هصير وتركيا .واليونان بقيفة 
) م( في الماثة. 2 
ويقدر حجم' مصروف العاظة 


اللبنانية الغنية او الاجذبية المقيفة: في:. 


لبنان خلال شهر يموسم الصيف 
يحوالي (46) الف لسرة اي ما يغادل 
حواني )7٠(‏ دولار امريكي. 0 







رئيس لجنة يلدية العقية : 
أحمد طه الكياريتي 1 


المهتدس احمد دكقان , . 
وزير الشؤون اليلدية والقروية والبيئة بالوكالة. 


رئيس مجلش التنظيم- الاعق 


١ يزهلاسلاف‎ 


الاسرائيلية “من 77 


الاولية والتجهيزات : اللازمة للتتمية 


و رويس - ودانة, 
الدقاع الاميركية ان . طائرات تايعة 










٠:‏ على السلم ودرء خطن.الحرب: خاصة 
3 ألتووية والوصول ىن إجراءات. 




















































ابعر عع : الرئيس حافظ الاسد حيث 
يحِث. الموقف في الشرق الأقسشط 























































من المعطين ١‏ 


الخمسية. وق المجال الزراعي 8 
التفاوت . كبيرا . الى خد أن. -الامن 
الغذائي لليلاد اصيح مغرضا للخطر 
حسنما يرئ بعض المللين. قي دمشق. 
كما اسهم تقص العملات الاجنبية 
اللازمة لمشتريات البترول يوجه خاص 
في خفضص قيمة الليرة السورية بالتسبية 
للدولار الذي بلغ في اب ١447:‏ سغرا | 

في . السوق . السوداء يتجاون: السقر 
ليسم بمقدار ستة: اضعاف.' | + 

واشارت الدوائر الدبلوماسية ‏ في ٠‏ 

دمشق الى أن اتخقاض قيمة الليرة 
ادى 0 صعويات في التزود يالمواد ٠‏ 









































































































الاقتصادية ق: البلاد. 
وف الوقت تفسه طالب يعض 
شركاء '-سوريا'. الذين يسهمون في 
تمويل المشروعات' الكيزى '!ى في 
تنفيتها في قطاعات: الزراغة والصناعة 
أو الطاقة بتسديد. قروضهم وهى ما 
إدئن الى زيادة الموجة التضخجمية. 
واسهم في تغيز الاسعار بضورة غير 
متوقعة والى حد. يصغب التحكم قيه 
حسبما اوضح بعض المطلين. في 



































































































واشان 055 الى :إن السفن 
الخربية الأميركية كانت تقوم 
بالمثاورات .عن :مسنافة "بعيدة شمالي 
خليج سزت التنازع عليه والذي اغلنه 
الزعيم الليني معمن اداو هاف 
اقليمية ليبية. 7 





أعلن انا زهرة علي عبدالرحمن 
طلال وتجارة المحل (تركيب قطع 


























السيت 50 حزيران لأمقام 





اعتقال زعيم المعارضة 





مسيسرة السلام تتحول الى مصادمات 
بين المتسظاضرين والشرطة الكسورية 


سبيؤول ‏ .ف.ب - ذكر مزاسلو 
وكالة فرانس بريسن ان مصادمات 
خطيرة وقعت امس فْ سيؤول يمناسبة 
مسيرة السلام ألتي نظمت في جميع 
ارجاء كيريا الجنوبية احتجاجا على 
سياسة الحكومة. 

وقد تحول عدد من احياء وسط 
العاصبة الى ساحات معركة نحيث 
اطلق اليوليس الغازات المسيلة للدموع 
بدون توقف للمحاولة تفريق المتظاهرين 
الذين كانوا يتجمعونفي سنة مراكز 
للتجمع للاشتراك في المسيرة. 

وكانت بعض الاماكن التى اشتدت 





المستشار القانوني لوزارة العدل الاميركية 


قيها اعمال العتف قريبة من .نحطه 
السكة الحديد الرئيسية في سيؤول 
التي الجا اليها حوالي الف متظامر في 
المساء يعد معركة صع نحى خمسة 
الاف من رجال اليوليس. 

كما" وقعت مصادمات في الحى 
الذي تقع فيه الكاتدرائية الكاتوليكية 
في ميوتجدنج وكدذلك بالقرب من محل 
ميدوبا الكبير عند البوابة الشرقية 
ويالقرب من حديقة باجود! حيث كان 
كدب المسيرة: 

من جهة اخرى القى رجال الشرطة 
الكوريون القبض امس على كيم يوتج 
سام زعيّم المعارضنة عند بداية مظاهرة 





كسار المسؤولئين يكديسون على 
الكونجرس فى تحقيقات «ايران غيت» 


واشنطن دن 1. فا. بال اتهم 
موظف ف وزارة العدل امس الاول 
عددا من كبار المسؤولين الحكوميين 
بانهم يكذبون على بعضهم ويعدون 
تصريحات كاذبة امام الكونجرس 
نكتان فضيحة ٠أيران‏ غيت» والمع الى 
ان الرئيس الاميركي رونالد ريفان لم 
يبلغ بتفصيلات المسالة. 

ددوى كوبر المستشار القانونى 
الرئيسي لوزارة العدل وقائع احداث 
الاسبوع الاخير من شهر تشرين ثانى 
67 الذي تفجرت خلاله فضيحة 


«ايران غيت». 

ولخص النائب الجمهوري ويليام 
مكولوم الموقف بقوله ' «انهم ثلاثة 
أشخاص أو اربعة على الارجح هم 
الكولونيل تورث والاميرال يويتدكستر 
فبويرت ماكفرلين وويليام كيسى قيما 
يبدى كذبوا عمدا على وزارة العدل فيما 
يتعلق بتورط الولايات المتحدة في بيع 
صواريخ لايران في تشرين ثانئ 
محولا ١‏ 

ورد تشارلز كوبر «اعتقد ان ذلك 
حدث بالقعل».. 





مضتسل ١١‏ رجسلا من عصانسات 


ماتاجوا ‏ 1. ف. أب. علم من 
مصدر محلي ,أن اربعة من رجال 
الميليشيا السسندنيين وأثني عشر من 
الكونترا وصبيا لقوا مصرعهم صباح 
امس الاول عندما هاجم متات من 
متمردي الكونترا ' مدينة كيلالي 
الصغيرة في شمالي نيكاراغوا. 
واضاف الممُندر ثقسه انه امكن 
صد عناصم من القؤات الديمقراطية 


فى | نيسكارافو|ا 


لديكاراغوا تستخدم المدفعية ومداقع 
الهاون بعد قتال استغرق ثلاث ساعات 
مع الميليشيا المحلية والقوات الحكومية 
وكانت مدينة كيلالي عاصمة مقاطعة 


نويفا سيجوفيا الواقعة على يعد 
خمسمائة .كيلومترا من العاصمة 


وخمسين كيلو مترا 
فتدؤراس 'قد. تحرضت. أكثر هن مزة 
لهجمات المتمردين الا انها كانت 
هجمات فاشلة. 





من حدود ' 


مسيرة السلام. 

وكان كيم وعدد من زملائه قد 
خرجوا من مقر الحزب الديمقراطي 
من أجل اعادة التوحيد الذي يتزعمه في 
وسط سيؤول على رأس ٠‏ يعض 
المتظاهرين الذين كانوا يحملون علما 


ضحخما لكوريا الجتويية. 
وساروا ببطه نحو رجال اليوليس 
الذين كاتوا يسدون الشارع في 


صفوقف متقارية لمحاولة اللحاق 
بالمسيرة من اجل السلام التى تظمها 
تحالف يضم بعض المعارضين 
والمناوثين للحكومة. 

وقد بدأ رجال البوليس يتراجعون 
غير ان بعضا منهم تخفى في ملابس 
مدشة واتقض على كيم وزهاء عشرين 
من زملائه وادخلوهم بالقوة في 
سيارات تايعة لليوليس انطلقت يهم. 

وقد بدأت عدة متاجر في الاحياء 
المهددة' اضطرايات في سيؤول تنزل 
ستائرها المعدنية في حوالي الساعة 
٠‏ ٠ر2١‏ بالتوقيت المحلي تحسيا لوقوع 
أعالة عند 

وقد وجه كوون بوك كيونج مدير 
اليوليس تحذيرا صريحا مساء امس 
ألاول ذكر فيه ان المظاهرات المتهورة 
غير المشروعة التي تقام ليس لها من 
هدف سوى وضع المجتمع الكوري في 
حالة قلق وفوضى. 

واضاف ولحماية ارواح وممتلكات 
الؤاطنن! ستتصدى.:قوات -اليولسن 
للمظامرات بمقتضى القانون 
والمواطنون مدعوون للايتعاد عن 
الاماكن التي قد تقع بها اضطرابات. 

وف نقس الوقت اشار لي جوتنج 
ريول المتحدث ياسم الرئاسة الى ان 
الاجتماع الذي عقده الرئيس شون دو 
هوان يوم الاربعاء الماضي مع كيم يوتج 
سام قتح الباب امام السعي الى اتفاق 
كيير بين الحكومة والمعارضة واعرب 
عن اسسفه في نقس البيان لاصرار 
المعارضة على حل جميع المشكلات 
دفعة واحدق 

الا ان حزب كيم يونج سام اعلن 
يوم الاربعاء الماضي انه يعتقد ان 
مواقف الرئيس شون دو هوان ليس 
من شأنها ان ترضيه وانه يعتير ان 
المفاوضات قد قطعت. 


25 | العرب والعا 





تصطم طائشرة ركاب ظلبيسسة 
مصرع 49 راكبا 9 4 صلاحين 


مانيلا - ذاقاي - ذكرت شركة 
الخطوط الجوية القلبينية يال والسلاح 
الجوي القلبيتي ان طائرة تايعة 
للشركة تحطمت امس في جزيرة لوزون 
وهي في طريقها من ماتيلا الى باجير 
وعلى مثتنها 44 راكيا. 

ولم يتسن في التو معرقة معلومات 
عن عدد الضحايا او ملايسات 
الحادث. 

وذكر) متحدث ياسم شركة 
الخطوط الجوية القلبينية والجيش أن 
الطائرة تحطمت في متنطقة سيد 
امبوكلاو الجبلية على بعد نحو مائتي 
كيلومتر شمالي مانيلا 

وكان من المقرر ان تصل الطائرة 
الى ياجيو في الساعة ١٠ر١١‏ بالتوقيت 
المحلي وكان اخر اتصال لقائد الطائرة 


الكايتن روزورو يوستامانت بيرج 
المراقية قيل ساعة الهبوط يريع ساعة. 

وذكر مراسل لوكالة قراتس يريس 
فق :مائيلا: .أن السحي ‏ كانت تعطى 
باجيقى التي هي عنى ارتفاع 16١١6‏ 
مترا في ذلك الوقت. 

وصرح ضابط الشرطة كانديدق 
دويق ق اخدنيث. لأذاعة .لخاصة :باق 
بعض موظقي شركة المناجم ينجويت 
كوريوريشن لاحظ انقجارا في قطاع 
السد. 

وذكر المتحدث ياسم شركة الخطوط 
الجوية القلبينية ان الطبار لم يرسل 
رسالة استقاثة. وان مراكز تنسيق 
الايحاث التابعة كلامن الجوى 
الفلبيني والقوات الامريكية القريبة في 
حالة تأ 





العند قطلب 


يون - 1 ف. ب. ‏ علم من مصدر 
مطلع امس ان الحكومة الهندية طليت 
من يون ايضاحات بصدد عمولة قدرها 


5 مليون دولار قدمتها الشركة 
اليحرية الوطنية هوقالدتسقيرك 


دويتش فرفت الالماتية الغربية من أجل 
بيع غواصتين للهتد. 

وذكر المصدر نفسه أن الحكومة 
الهندية قدمت مذكرة بهذا الشأن الى 
سقارة المانيا الاتحادية في نيودلهى 

وتؤكد الدوائر وثيقة الصلة 
بالحكومة الالماتية الغريية ان الهند 
اجرت اتصالات مع بون لمطاليتها 
بالاسهام في ايضاح هذه المسالة وقد 


ايتضاحصات من يسون 
حول عصولة على 


صففة انلحسة 
اتهمت الصحف الهندية اسرة غاتدي 
بالتورط فيها واشارت المصادر نقسها 
ان المسالة من اختصاص الشركة 
البحرية الوطنية الالماتية الخربية 
وحدها وليس من اختصاص بون 

واوردت صحيفة فيليت ان نيودلهي 
اوضحت أن قرص تجاح العرض 
الذى تقدمت يه الشركة الال مانية 
تتوقف على الرد على المذكرة الهندية 

ويذكر في هذا الصدد ان الشركة 
الالمانية الغربية قد ايرمت من قيل 
عقد! مع الهند لتوريد اريع غواصات 
في مطلع الثمانينات. 





مصسرع واصاسة : اصراك 
فى هجوم للاكراد ‏ جنوب .شرق تركيا 


اديامان /تركيا ‏ أ.ف.ب - علم 
من مصدر رسمي امس أن مدنيا تركيا 
لقي مصرعه وأصيب اربعة اخرون 
بأصابات خطيرة مساء امس الاول على 
يد 'متمردين أكراد في قرية اولوكلو 
ياقليم اديامان /,جنوب شرقي تركيا 

وتمكن المتمردون الذين يلغ عددهم 
عشرة إشخاص من الهرب دون أن. 
يتكبدوا خسائر وقد وقعت عملية كبيرة 
في المنطقة وذكر مدير الشرطة في 


اديامان ان المتمردين يتتمون الى حزب 
العمال الكردي وهو اهم منظمة كردية 
للكفاح المسلح ضد السلطة المركزية في 
انقرة. 

وجاء في المحصلات الرسمية انه 
متد استئناف الاشتباكات في اب عام 


65 لقي زهاء 7٠١‏ شخص 
من المتمردين والعسكريين ورجال 
البوليس ولمدنيين مصرعهم في 
الاناضول الشرقية. 


1 


سصصرئع 5 عمال وافساسة 








. 
ى 
جوهانسبيرج - فاب - لقي 
تسعة عمال متاجم أحدهم من الييض 
مصرعهم واصيب 55 اخرون اثناء 
اتهيان انقامن امس الاول فى اعمق 
مناجم العالم وهو متجم للذهب يقع 
بالقرب من كارلتونقيل ياقليم ترانسقال 
على مساقة نحو - ١١‏ كم جنوب غرب 
جوهانسبيرج اعلنت ذلك ادارة المنجم 
ف بيان لها مساء امس الاول. 
٠‏ وبهذه المأساة وصل عدد ضحايا 
المتجم الى 1١‏ منذ مطلع شهر نيسان 
الماضي في جنوب افريقيا وفقا لنقديرات 
النقابة الوطنية لعمال المتاجم التي 





تضيم ااككن مرن 88-1 الف عامل «أنتوة 
وكانت اخطر الكوارث التي وقعت في 
المناجم منذ مطلع العام الحالي قد 
حدثت يوم تيسان الماضي في أيرميلو 
- شرق اقليم ترانسفال - اذ اسقرت 
عن مصرع 77 عاملا اثر اتفجار غاز. 

ويعد منجم ويسترن ديب ليفيلز 
الذي وقع فيه هذا الحادث الاخير ملكا 
لشركة انيلو امريكان كوربوريشن 
وهي اولى الشركات المتاجم في جتوب 
افريقيا وقد وقع الحادث يعد الساعة 
١‏ بقليل بالتوقيت المحلي امس الاول في 
ألبئر رقم 5 وفي اعماق تصل ألى تحو 








 نسيرخا‎ 6 


انهيار منجم للذهب بجنوب افريقيا ‏ 


عر* كم. 
واضاف المصدر تقسه ان جميع 
الجرحى نقلوا الى المستشفى وحالتهم 
لم يطرأ عليها اي تغيير. 
وجاء في الاحصاءات التى نشرتها . 
الحكومة يوم الثلاثاء الماضي ان زهاء 
٠ -‏ عامل متجم لقوا مصرعهم ‏ في 
حوادث خلال العام الماخي مقابل الح 
عامل في عام 15482 5 
وف العام الماضي كان افجع: 
الحوادث هو الذي وقم في متجم٠‏ 
كينروس للذهب خلال شهر ايلول 
والذي اودى بحياة 1١1/97‏ عاملا 





عشية عيد استقلال جيبوتي العاشر 





استثمار .4.2 طليون دولآر في متاريع التنمية ‏ 


والسعي الى تعزيز مكانهط كدر 


جيبوتي - 1. ف. ب. - 


على مساعدات دولية للتتمية بلغت 
قرابة 57١‏ مليون دولار كانت معظمها 
في شكل قروض ميسرة واستثمرت 
منها بالقعل ٠‏ - 5 مليون دولار تقرييا. 

بينما ينتظرٌ ان تقوم لخلال 
السنوات الثلاث القادمة ياستثمار 
٠‏ مليون دولار هي الرصيد الباقي 
من قروض قدرها 55١‏ مليون دولار 
حصلت عليها خلال مؤتمر المقرضين 
الذى عقد في تشرين ثاتى 1547 

وكانت جديوتى قد حصلت منذ 
استقلالها عام لا/151١‏ حتى اتعقاد 
مؤتمر ١987”‏ على مساعدة اجمالية 
قدرها 77١‏ مليون دولار. 

واوضح تقرير جهاز التخطيط في 
جيبوتى ان هذه المساعدة وجهت 
اساسا لتنمية قطاع الاتصالات 
الللاسلكية والبتية الاساسية في 
الموانىء والمطارات/١؟"‏ مليون دولار/ 
اما القطاع الثاني ويصقة خاصة 
انتاج الطاقة الكهريائية فقد بلغ حجم 
الاستثمارات فيه ٠١‏ مليون دولار 
وخصص لقطاع الصيد وتربية الماشية 
والزراعة 5١‏ مليون دولار وبلغ حجم 
الانفاق في قطاعات الصحة والتربية 
واعادة التوطين في المناطق الحضرية 
© مليون دولار. 










اربد/ المغير ‏ عشيرة الصياحين تتقدم يجزيل الشكر وعظيم الامتنان 
لكل من تفضل بمواساتنا بفقيدنا المرحوم 


الحاج قلاح الصبياحين 


سواء كان ذلك بالاشتراك بتشييع الجثمان او الحضور الى ديوان العزاء 
او ارسال البرقيات ونخص بالذكر اصحاب المعالي السادة عاكف القليز 
رئيس مجلس النواب, الاستاذ دوقان الهنداوي وزير التربية والتعليم, 
وعبدالرؤوف الروايدة امين عمان الكبرى. وصلاح ابو زيدء والدكتور كلمل 
الحجلوني رئيس جامعةالعلوم والتكنولوجياء. والدكتور هاني الخصلونة, 
والدكتور طراد القاضي .والقنصل الفخري توقيق ابو خجيل واصحاب 
العطوقة والسعادة احمد العقليلة وكيل وزارة الداخلية, وأكرم الخاصصر 


محافظ اربد والذائب رزق البطاينه والدكتور احمد الكوقحي واللواء - 


محمود التل والشيخ خذيل الصبيحي والاستاذ صائح التل ؤضباط وافراد 

القوات المسلخة والامن العام والدقاع المدني ومدراء الدوائز والقضاة 

والمحلمون ووجهاء وابناء العشائر ف محافظة اريد وابناء اسرتنا الاردنية 

وجميع الاخوة والاصدقاء والاقارب؛ راجين اعتدار هذه الكلمة بمثلية شكر 

خاص لكل منهم. : 1 

لا اراكم الله مكروها بعزين 

وو ووو ووو ووو كس كر 
نعي وجيه فاضل 

بمزيد من الحزن والاسى ينعى آل سلامة والثمر ودروزه وشحلده 
والحلمي وكويك واقرباؤهم وانسباؤهم داخل المملكة وخارجها المرحوم 
الحاج سعيد غبدالله سلامه 


والد كل .من عادل والدكتور عبدالله والمهندس عمر وعتمان 
1 والمهندس محمد 
رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه قسيح جناته: . 
تقبل التعازي للنساء والرجال في منزل المرحوم الكائن في جيل الاشرفية 
. مقليل الجامع الصغير. م كك 
777777777577توة و جز تت 511171 
دعي شيح فاضل 
الكرك / عي/رتنعى عشيرة الختاتنه في بلدة عي / محافظة الكرك بمزيد 
الحزن وعميق الاسى وقاة عميذهم المرحوم 
الحاج سالم خليل الختاتنه 
عن عمر يتاهز 2٠١‏ عاما هذا وقد نيع جثماته الطاهر الى مثواه الاخير 
بعد ضدلادت ظهر امس الجمعة ف بلدة ' 
تقبل التعازي في منزل القفقيد الكائن في بلدة عي / محافظة الكرك. 
0-72 هيجي لت 
نعي سيدة فاضله 


تنعى عشيرة العربيات بمزيد الحزن والاسى السيدة الفاضلة المرحؤمة 


فاظمه الرجاء 
والدة سليمان عربيات .(ابو ماهر) وسالم والتقيب سلامه 
ومقلح وصالح 


عن عمر يناهز (75) عأما قضتها في اعمال البر والتقوى. تقيل التعازي 
للرجال -ديوإن عشيرة العرييات بالسلط ونلنساء في منزل الققيدة الكائن 
في حي العيزرية بالسلط رحم الله الفقيدة رحمة واسعة واسكنها قسيح 





آل سلطان واقرباؤهم وانسباؤهم في الاردن والخارج يتقدمون بجزيل 
الشكر ووافر وعمظليم الامتنان الى كل من تفضل يمواساتهم بوقاة فقيدهم 
المرحوم 


الحاج انور محمود سلطان 


سواء كان ذلك بالاشتراك في تشييع الجثمان او الحضور الى بيت العزاء 
أو ارسال اليرقيات ويخصون باكشكر اصحاي المعالي السادة عاكف القايز 
رئيس مجلس النواب وعطوقة مدير الامن العام الفريق الركن المهندس 
عبدالهادي المجالي وقائد لواء الامن العام وسيادة الشريف قواز زيِن 
عبدالله نائب مستشار العشائر قاد اليادية وحرس الحدود وسيلدة 
الشريف علي حسن ابو العصام مدير العمليات وجميع ضياط واقراد 
القوات المسلحة وضباط واقراد الامن العام وضياط وافراد المخايرات 
العامة وضباط وافراد الشرطة الخاصة الكرام راجين اعتبلر هذه الكلمة 
بمثابة شكر خاص لكل واحد منهم سائلين العلي القدير ان يجني الجميع كل 
مكروه. 
17777 77نس تس 777 لتو روبس 119599197 

من امن بي وان ملت قسيحيا 


آل الصناع وانسباؤهم في عمان والكرك وملديا والمهجر ينعون بمزيد 
الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم 
صالح يوسف الصناع 
ابو جيران 
والد جيران وسلطان والدكتور صفقوان 


الذي اننقل الى جوار ربه صباح يوم امس الجمعة عن عمر يناهز 0٠م‏ 
عاما قضاها في اعمال البر والتقوى وعن شيخوخة صالحة وسينقل 
الجثمان من منزله في مرج الحمام في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم 
السبت الموافق 81/9/67 إلى مدينة الكرك ليشمع جثملته الطاهر من كتيسة 
البو الارثوذكس في الكرك الساعة الثانية عشيرة والنصف ظهر! الى مثواه 

آخير. 

نقيل التعازي في مدينة الكرك ايام السيت والاحد للرجال في منزل ابن 
شقيقه المحامي رقيق الصناع وللنساء في منزل اين شقيقه مشيل الصناع 
وفي عمان ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في منزّل الفقيد الكلئن في مرج 
الحمام قرب ينك اليتراء لا اراكم الله مكروها يعزيز لديكم 0 


ار ل ل لت ل هش 
تعىي فاضل 


تنعى عشائر الخصاونة في التعيمه واريد وأيدون في داخل المملكة 


وخارجها بمريد من الحزن والاسى ققيدهم المرحوم 


الحاج عب دالهادي سعيد الخصاونة 
ابو غازي 


الذي وافته اللنية ف النعيمة قجر يوم أمس الجمعة عن عمر يتاهز ٠‏ ا 
عاما كان فيها مثالا للصدق والنزاهة وقد شيع حثماته الطاهر الى مثواه 


الآخير فى بلدة الذعيمة 


تقيل التعازي في منزل ولده غازي الكلئن في بلدة التعيمة في الحي 


الجنوبي الشرقي 
يرقيا آل خصلونة / النعيمة 


القن 


ايدون/عشائر الخصاونة واقرياؤهم وانسباؤهم في ايدون وجميع انحاء 
المملكة ينعون بمزيد الاسى والحزن فقيدهم الماسوف على شبابه المرحوم 


يوسف فواز نجيب خصاونة 
شقيق كل من منصور وعبدالله وعلي واحمد ومحمد 


الذي انتقل الى رحمته تعالى اثرحادث مؤسف على طريق الاردن ‏ العراق 
عن عمر يناهز ٠؛‏ عاما وقد شيع جثماته الطاهر الى مثواه الاخير بعد صلاة 
ظهر يوم امس الجمعة 97/6 في مسقط راسه ايدون. 300 0 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته 
تقيل التعازي في منزل والد الققيد الكلئن في ايدون حي العيون 
قطنا :31ل 179212777737273 7177 
تتقدم عشائر الحنيطيين واهالي ابو علندا عامة بوافر الشكر وجزيل 
التقدير لكل من تفضل بمواساتهم بفقيدتهم الغالية المرحومة 
الحاجة فهيمه الحنيطي 
زوجة الحاج رجا الثاري الحنيطي 
سواء كان ذلك بالمشاركة في مراسم الدفن او الحضور الى بيت العزاء او 
ارسال البرقيات ويخصون بالشكر معالىي رئيس مجلس النواب واعضاء 
مجلس الامة والسادة الوزراء والوزراء السابقون والسادة السفراء 
وعطوفة قائد البلدية وحرس الحدود ومدراء الدوائر وكبار الضياط وضباط 
وضباط صف واقراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدقاع المدنتي 
والمخايرات العامة ووجهاء العشائر والاطباء والمهندسين والمحامين ورجال 
الاعمال ومدراء الينوك وكل من تفضل بمواساة آل الفقيدة مما كان له اطيب 
الائر في نفوسهم وتخفيف مصابهم راجين اعتبار هذه الكلمة بمثابة شكر 
خاص لكل متهم داعين الله ان يحقظ الجميع ويجنيهم كل مكروه. 
1 عتهم 
االحاج رجا الثاري الحنيطي واولاده 
77ت 17 5 1 تن 1153:138008717 111 
يسم الله الرحمن الرحيم 
«يا ايتها النقس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخلي جنتي». لا 
صدق الله العظيم 


نعي فاضلة 


يقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ال القيسي وال البوريني في الاردن 
والخارج بعلوب يعتصرها الالم والحرّن وقاة المرحومة 


الحاجة خديجة عبدالهادي البوريني 
أم هشام 


زوجة الحاج احمد عبدالفتاح القيسي 


وائدة الدكتور هشام والمهنتدس هاشم وهيقم التي واقتها المنية ولبت 
نداء يها صياح يوم الاربعاء الموافق 1420/0/54 عن عم يناهز 4ه علما 
وقد شيع حثمائها الطاهر الى مثواه الاخير يوم الاربعاء تغمد الله الفقيدة 
بواسع رحمته واسكنها فسيح حناته. 
تقيل التعازي للرجال والنساء في منزل زوجها الحاج احمد عبدالفتاح 
القيسي الكائن في جيل القصور قرب مسجد سلمان القارسي. 








وم انشاء مرسى للحأويات في ميناء + 
جيبوتي وهو الشريان الاقتصادي 
الرئيسي للبلاد كما تم انشاء منطقة 
حرة اعفيت جميع السلع فيها من 
الضرائي وزادت الامكاتات المتاحة في 
جيبوتى لاستقبال الطائرات العملاقة. 

ووضعت جييوتى برنامجا هاما 
لتحديث قطاع الاتصالات اللاسلكية 
أن اكات متحطيين فشكي وأهننيت 
هناك خطوط اتصالات تليفونية اقليمية 
تريط جيبوتي باليمن الشمالية واليمن 
الجنوبية واثيوييا والسعودية. 

كما تستخدم جيبوتي في اتصالاتها 
الدولية كابلات بحرية ذات الياف 
بصرية تربط جنوبي شرقي اسيا 
باورويا مرورا بالشرق الاوسط. 

كما يجري تحديث شيكة الطرق 
التى تشكل أحدي مشروعات البنية 


كز مالى ومصرفي 


الاساسية اللازمة للتنمية واوشكت 
المرحلة الاولى من طريق الوحدة/7١١1‏ 
كيلو مترا /على الانتهاء ويربط هذا 
الطريق بين شمالي البلاد وجنويها. 

وجدير بالذكر ان اراضي جبيوتي 
محراوية كما ان تريتها يركانية 
ينسبة 245 ولا يتجاوز منسوب 
الامطار فيها ١6١‏ هم سنويا بينما 
تتراوح درجات حرارة الجويين 6؟ وى 
درجة مئوية وفي ظل هذه الظروف 
لا تكاد توجد زراعة في جديوتي 
ياستثناء يعض المساحات القليلة التى 
تعطى انتاجا ضثئيلا. 7 

وقيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية 
تبنت سلطات جيبوتي نظاما ليبراليا 
لضمان حرية المبادلات وانتقال رؤوس 
الاموال وينص قانون الاستثمار على 
أعفاءات ضريبية على المدى الطويل 
والمتوسط وتسعى جيبوتي في الوقت 
الراهن لتعزيز مكانتها كمركز مالي 
ومصرفي على الصعيد الاقليمي اذ 
تعتزم الاعتماد على هذا النشاط 
لتمويل التنمية مستقيلا. 

وقد انخفضت عائدات الخزانة في 
جيبوتي خلال عامي 1588 79473 
نتيجة تقلبات سعر الدولار وخفض 
الضرائب على السلع المستوردة بتسبة 
ستين بالمثة من الميزانية وانخفاض 
مشتريات الاجانب المقيمين في البلاد 
وادى ذلك بدوره الى عجن في الميزانية. 



























السيع الله الرحمن الرحيحم 
«يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي فِي 
عبادي وادخلى جنتي. 
صدق الله العظيم 
1 فاضلة 
ينعى آل عكوبه بالضفتين بمزيد الحزن والاسى 
فتحية محمد سعيد عكوبه 
«ام جمال» 


المرحومة 


زوجة روحي سعيد صوقان 
التي !نتقلت الى رحمته تعالى في مدينة نابلس اثر مرض عضال. وقد شيع 
جثماتها الطاهر الى مثواد الاخير في مديتة نلبلس. 
تقيل التعازي في منزل شقيقها سليمان عكوبه في جيل النزهة ‏ قرب جسر 
القصور ‏ منزل ابو زهير حجازي لمدة ثلاثة ايام. 
تغمد الله الققيدة بواسع رحنته واسكنها فسيح حئاته. 
انا لله وانا اليه راجعون 





نعي وجيه فاضل 
آل ناصر واقرباؤهم وانسباؤهم في بيرزيت والاردن والمهجر ينعون 
ببالغ الحزن والاسى ابنهم البار المرحوم 
انور سسلامة ناصر 
شقيق السادة جريس وناصرى وسمير وزريفه ووداد الذي وافته المنية 
عن عمر يناهز »5٠٠‏ عاما اثر نوبة حادة وشيع حثمانه الطامر الساعة 
الخامسة من مساء امس 80/5/55 من كنيسة المقيرة بعمان الى مثواد 
الاخير. 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه تقبل التعازي 
للرجال والنساء في منزل ابن عمه صالح ناصر الكائن في شارع السلط فوق 
الخطوط الجوية الباكستانية بجانب فندق الكرنك 
برقيا: ص. ب. 2187345٠‏ - عمان 
شكر على تعاز أ دعي وجيه فاضل 
عشيرة الغنانيم تتقدم بِحِزِيل الشكر 
والامتنان الى كل من واساهم يفقيدهم 
المرجوم 


سعى عشيرة الغزو في بلدة كريمه 


والوهادنه المرحوم 


اعمال البر والتقوى. 


تقيل التعازي في منزله الكائن في 


بدالا بلدة الكريمه والوهادته. 


شكر على تعاز 





محمود الصالح الغزو 
الذي نوثي يوم الخميس 5 لثر/ا1مة١‏ 
عن عمر يناهز 7١‏ علما قضاها في 


1 





2 
3 






القنائيم 


رابو قوان) 
سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع 
الجثملن او الحضور الى بيت العزاء 
أو ارسال اليرقيات راجين اعتيار هذه 
الكلمة بمثاية شكر خاص لكل منهم لا 


اراكم الله مكروها بعَرَيرَ. 


تتقدم عشيرة الصلاحات 
بالضقتين والخارج بعظيم الشكر 
ووافر التقدير الى كل من تفضل 
بمواساتهم يفقيدهم المرحوم 

عرزت تامر صلاحات 

سواء كان ذلك بالاشتراك في 
تشديع الجثمان او بالحضور الى بيت 
الحزاء او بارسال البرقيات ويخصون 
يشكرهم عموم اهالي طلورد الكرام 
لوققتهم الطبية جزاهم الله خيرا 
راجين اعتبار هذه الكلمة بمثاية شكر 

























: والتقدير للحفاوة والرعاية: الكريمة 
التي احطنا بها في ريوع الجمهورية 
التركية منذ لحظة وصولنا عاصمتكم 
الجميلة واغتنم هذه المناسبة البهيجة 
لانقل اليكم والي حكومة وشعب تركيا 
الشقيقة من خلالكم محبة واعنزاز 
حكومة وشعب المملكة الاردنية 
الهاشمية بالعلاقات المتميزة القائمة 
٠‏ عابين بلدينا وشعبينا وتطلعنا الى 
المزيد من التعاون والتواصل فيما بيئنا 
على الصعيدين الثنائي والاقليمي. 
الكل من الجمهورية التركية 
38 الاردئية الهاشمية دورا مهما 
تقوم به في المنطقة على صعيد ارساء 
مهبرح السلام الاقليمي على اسن 
الحق والعدل والشرعية الدولية ومن 
هنا كانت لقاءاتنا ومشاوراتنا المستمرة 
فقد شرفتمونا بزيارة الاردن مرتين في 
الاعوام القليلة أللاضية واليوم التقي 
معكم ايها الصديق للاستزادة من 
حكمتكم وتحليلكم الثاقب للامور 
والتشاور في كل ما من شانه ان يعود 
بالخير على بلدينا وامتينا ومنطقتنا' 
برمتها. وتاتي عملية تشاورنا المستمرة 
هذه على خلفية روابطنا التاريحية 
وادراكنا الحالي للاوضاع الصعية 
التي تسود المنطقة والتي تفرض بذل 
كاقة الجهود من اجل التغلب على هذه 
المصاعب واشاعة الامن والاستقرار في 
المنطقة بحيث تنصرف طاقات شعوبها 
عق عمليبة التماء الاقتصادي 
والاجتماعي الملحة. 
فحَامة الرشس 
لقد تابعنا بكل اهتمام الجهود 
المخلصة التي قام بها بلدكم من اجل 
خير المواطن التركي وتوفير متطليات 
الحياة الكريمة له في جو من الامن 
والطمائيئة كما سسيرنا الدور الفعال 
الذي تقومون به من اجل زيادة عرى 
التواصل والتفاعل مع الامتين العربية 
والاسلامية لقد ناصرتم حقوق العرب 
العادلة واثريتم هياكل العمل 
الاسلامى من خلال دوركم النشط قي 
منظمة المؤتمر الاسلامي واتنا نقدر 
لفخامتكم رئاستكم للجنة التعاون 
الاقتصادي والتجاري التابعة للمنظمة 
ونؤمل خيرا في اعمالها تحت ظل 
رئاستكم الحكيمة. 
اننا نقدر لكم يا فخامة الاخ دعمكم 
المستمر للجهود المبذولة لايجاد حل 
عادل ودائم لمشكلة الشعب 
الفلسطيني والتزاع العريسي 
الاسرائيلي وانني اقدر لكم ما اعربتم 
عنه منذ لحظات بضرورة استناد الحل 
المقترح الى الشرعية الدولية والى 
الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 


القلسطيئي والانسحاب الاسرائيلي " 


الكامل من كاقة الاراضى العربية 
المحتلة عام ١977‏ بما فيها مدينة 
لقدس الشريف كما وننوه بتاييدكم 
لاطار الحل المقترح من خلال مؤتمر 
دولي للسلام يعمل على تنقيذ الاجماع 
الدولي الصادر بهذا الشان كما ونقدر 
جهودكم التي تيذلوتها من اجل وقف 
نزيف الدماء والاقتتال بين الجارين 

المسلمين.. العراق وايران لقد 
استجاب العراق المقتدر يافخامة 
الرئيس الى كل مسعى يهدف للسلام 
والتوصل الى تسوية سلفية عادلة 
تحفظ حقوق الطرفين المشروعة ولنا كل 
الامل في ان بلدكم سيستمر في بذل 
مساعيه لاقناع ايران بالاستجابة 
لشرع الله واجماع امة المسلمين 


بايقاف هذا القتال المروع الذي 
اضعف هذين البلدين الشقيقين 
وعرض المنطقة لمخاطر التدخل 


الخارجي واستنزف طاقات الامة في 
غير مجالها الصحيح كما وانني اقدر 
حرص فخامتكم على وحدة لبتان 
الشقيق واستقلاله ودعوتكم الى 
اشاعة السلام في ربوعه وتحقيق 
الوفاق بين فثاته. 

فخافة «الرئيس: 

لقد اشرتم في سباق كلمتكم قبل 
لحظات الى ثلاثة هموم يعاني منها 
بلدكم الصديق واود بهذه المناسية ان 
اشير الى اننا نشاطركم الراي بضرورة 
ايجاد حل عادل لقضية الاقلية 


المجلس 


المسلمة في بلغاريا ان لهذه الفئة كاي 
اقلية .حقوقا يجب احترامها والحفاظ 
عليها. 

٠‏ وستعمل بعون الله على بل كل ما 
بوسعنا من اجل استجابة بلغاريا لهذا 
المطلب الحق ويخصوص النراع 
المتعلق ببحر ايجه فاننا نامل في أن يتم 
التوصل الى حل منصف يحفقظ 
حقوقكم وحقوق اليونان بحيث يصيح 
هذا البحر وسيلة تعاون وسلام بيتكما 
كما عبرتم عن ذلك في سياق خطايبكم 
كما واننا نؤيد كافة الجهود التي 
تبذلها الامم المتحدة من أجل ايجاد 
حل عادل وسلمي للوضع في جمهورية 
قبرص يحفظ للطائفتين اليونائية 
والتركية حقوقهما واننا في الاردن ثرى 
أن الجهود التي يقوم بها الامين العام 
للامم- المتهدة وممظه- بهذا الشان 


جديرة بالتائيد لان من شان هذه : 


الجهود بالاضاقة الى احقاق العدل 
والسلام حقظ حقوق اخوتنا في 
الاسلام هتاك وارساء العلاقة 
المستقبلية بيئهم ويين مواطنيهم 
اليونان على اساس متوازن ومتكاقيء 
بحيث يطمئن الجميع الى حقوقهم 


ويكرسوا جهودهم لتماء الجريره 
وازدهارها. 
فخامة. الرئيس:: 


لابد لي في سياق هذه المناسية من 
.الاشارة الى التعاون الثنائي المتميز 
القاثم مابين بلدينا وشعبينا واود ان 
اعرب عن سرورنا لتنامي مجالات هذا 
التعاون واتساعها باستمرار كما 
يسرنى ان ارى الاعداد المتزايدة من 
طلبتنا الذين يتابعون دراستهم العليا 
في المعاهد والجامعات التركية وائنا 
نتطلع دوما الى المزيد من هذا التعاون 
لما فيه خيرئا وخير المنطقة باسرها. 

فخامة الرئيس.. 

اكرر الشكر والتقدير على دعوتكم 
الكريمة هذه والحفاوة والرعاية التي 
احطنا بها منذ وصولنا الى ربوع انقرة 
الجميلة مؤملين ان تتيحوا لنا في 
القريب العاجل فرصة الترحيب بكم في 
الاردن لتمكيننا من الاعراب لكم مرة 
أخرى عن المكانة التي نكنها لشخص 
فخامتكم لحكومة وشعب تركيا الشقيق 
داعيا الحضور الكرام الى مشاركتي 
والملكة نور الوقوف تحية لفخامة 
الرئيس الجليل كنعان ايفرن والسيدة 
الفاضلة شيناي غيرقيت وللصداقة 
مابين بلدينا وشعبينا. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
اه 
سوكان قد وصل جلالة الملك 


الحسين وجلالة الملكة تور والوقد 
المرافق الى انقره مساء امس في زيارة 
رسمية الى الجمهورية التركية تستغرق 


' عدة أآيام. 


وجرى لجلالته استقبال رسمي 
حيث كان فخامة الرئيس كنعان 
ايفرين رئيس الجمهورية التركية في 
مقدمة المستقيلين كما كان في 
الاستقبال رئيس مجلس التواب 
واعضاء مجلس رئاسة الجمهورية 
ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين في 
الحكومة التركية. 

كما كان في الاستقبال رؤساء 
البعثات الديلوماسية المعتمدين لدى 
تركيا. 

وكانت الموسيقى قد عزفت 
السلامين الملكي الاردني والجمهوري 
التركي كما استعرض جلالته والرئيس 
ايفرين ثلة من حرس الشرف التي 
اإصطفت تحية لجلالة الملك الحسين. 

وكان جلالة الملك الحسين وجلالة 
الملكة نور قد غادرا عمان ظهر امس 
متوجهين الى انقرة في زيارة رسمية الى 
الجمهورية التركية تستقرق عدة ايام 
تلبية لدعوة من قخامة الرئيس كنعان 
ايفرين رئيس الجمهورية. 

وسيجري جلالة الملك الحسين 
خلال هذه الزيارة التي تتم في اطار 
علاقات الاخوة والصداقة بين الاردن 
وتركيا محادثات تستهدف تعزيز هذه 


العلاقات والتعاون المشترك بين 
البلدين الصديقين. 
كما سيتم تبادل وجهات النظر حول 
القضايا الاقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك. 
التنفيذ ي 


هازالت متواصلة منذ سبع سنوات وما سييته من خسائر جسيمة في 


الارواح والممتلكات. 
وطائب السكرتير 


العام لمنظمة اليونسكو يلن .يستطلع كافة السيل 


والاساليب الداخلية في اختصاص اليونسكو كي تشارك المنظمة بنشاط ف 
الجهود الرامية الى تحقيق السلام بين البلدين وحماية المؤسسات التريوية 


والعلمية والثقافية فيهما. 


كما ناشد المجلس التنفيذي المكون من ١ه‏ عضو بالاجماع كافة الدول 


والمنظملت غير الحكومية والشخصيات التي 


تعمل في مدلدين التربية 


والعلوم والثقافة الى العمل من اجل تعبئة الضمير والوجدان العالميين 
بهدف التوصل الى حل عادل وسلمي للحرب. 

وكان ممثل النظام الايراني قي اليونسكو رضاف فيز قد تحامل في كلمته 
عقب صدوو قرار المجلس على الموقعين على البيان قوبلت برد فعل عنيف بين 
الاعضاء واستنكار شامل لهذا الموقف. 

وكان رئيس المجلس التنفيذي للبوئسكو السيد مورغان من بوغوسلاقيا 
قد اعلن امام المجلس دائه تلقى دعوة من ايران لزيارتها وهو يعتذر عن 
تلديتها لانه يعتير هذه الزيارة غير مناسية. 


ايران 


من طراز سيلكوورم انش واي ؟ الصيتية الصنع وانها تستعد 


تستعد لنشرها في 


مضيق هرهز في اماكن يمكن ان تهدد الملاحة البحرية في الخليج. 
وذكرت هذه المصادر أيضا ان اعمالا تجري في موقعين لانشاء قواعد 


لاطلاق الصواريخ 


الصينية يقع احدهما في جزيرة كشم والاخر في 
كوهستاك وقد بدات ابران في يناء قواعد بالخرساتة الا ان 


المصادر 


السايقة اكدت ان ايا منها لم يكتمل بعد. 
وذكرت المصادر نفسها أن الايرانيين لا يعملون بحماس للانتهاء من 
انشاء هذه القواعد التي تهدف الى حماية صواريخ سيلكوورم من غارة 


جوية امريكية. 





وغادى يرفقة جلللته وفد ريسمي ١‏ 
يضم السادة زيد الرفاعي رئيس 
الوزراء ومروان القاسم رئيس الديوان 
الملكي الهاشمى وسعو كيير الامتاء 
والمشير الركن الشريف زيد ين شاكر 
القائد العام للقوات المسلحة الاردتية 
وطاهر المصري وزير الخارجية. 

وقد اقسم سمو الامير عبدالله بن 
الحسين اليمين الدستورية امام جلالة 
املك الحسين وحضور هيئة الوزارة 
كنائب لجلالته طيلة غيابه عن ارض 
الوظن: 

وكان في وداع جلالتيهما ف المطار 
سمو الامير عيد الله ين الحسين وسمي 
الامير طلال بن محمد. 

كما كان في الوداع السادة رئيس 
مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب 
ووزير البلاط والوزراء وتاظر الخاصة 
الملكية وامين عام الديوان الملكي وعدد 


من كيار المسؤولين المدنيين 
والبسكريين والقائم بالاعمال التركي 
في عمان. 


وبعد استراحة قصيرة في قاعة 
الشرف في مطار انقرة ا 
فخامة الرئيس التركي جلالة الملك 
الحسين وجلالة الملكة نور الى مقر 
أقامتهما. 

وفي الساعة الرايعة والنصف من 
بعد ظهر امس قام جلالة الملك الحسين 
يراققه وزير الدفاع التركي بزيارة 
لضريح الزعيم التركي الراحل اتاتورك 
حيث وضع جلالثه اكليلا من الزمور. 

وبعد ذلك قام جلالة الملك الحسين 
وجلالة الملكة نور بزيارة مجاملة الى 
فخامة الرئيس التركي وكريعته في مقر 
اقامتهما. 3 

من جية اخرئ امتدحت وسائل 
الاعلام التركية العلاقات القائمة بين 
الاردن وتركيا وما ستسهم به زيارة 
الحسين من دعم وتطوير لهذه 
العلاقات وتوسيعها في مجالات التعاون 
الثنائي- 

واشارت بتركيز واضح للدور 
المتميز الذي يلعبه الاردن بقيادة 
جلالة الحسين في المنطقة والمكانة 
الدولية التي يحظى بها جلالته. 

وكان فخامة الرئيس كنعان ايفرين 
رئيس الجمهورية التركية قد القى 
كلمة رحب فيها بجلالة الملك الحسين 
وجلالة الملكة نور والوقد المراقق. 

واعرب عن أمله في تنمية العلاقات 
الثنائية بين البلدين وخاصة في 
المجالات التجارية والاقتصادية. 

ورحب الرئيس ايفرين في كلمته 
يعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق 
الاوسط اذا رغبت في عقده كافة 

وحضر المأدبة السادة زيد .الرقاعي 
رئيس الوزراء ومروان القاسم رئيس 
الديوان الملكى وسموى الامير رعد بن 
زيد كبير الامناء والمشير الركن 
الشريف زيد بن شاكر القائد العام 
للقوات المسلحة الاردنية وطاهر 
المصري وزير الخارجية والسقير 
الاردني في تركيا. 


كما حشيرها عدد من كيان 
. المسؤولين في الجمهورية التركية 
ورؤساء البعثات الديلوماسية 
المعتمدين في تركيا. 


الناقلات تبحر 

وقالت المصادر ان الضرر الذي 
يلحقه انفجار الالغام بالسفن دجعل 
تأثير صاروخ الاكسى سيت /عليها/ 
يبدو وكأنه وخزة دبوس على الاقل فيما 
يتعلق بناقلات النفط التي ضريت 
بصواريخ اكسوسيت في حرب 
الخليج». 

واشارت المصادر الى اللقم الذي 
اصاب ناقلة النقط السوفبيتية مارشال 
تشويكوف احدث فجوة مساحتها 4١‏ 
مترا مربعا في غاطس الناقلة. 


الاحتفال 


انعقاد مؤتمر شعبى قاموا باتهاء 
متاقشات دامت عامين وتخللتها عدة 
تجمعات شعبية عقدت في جميع انحاء 
اليلاد 

وقد وضع هذا الميثاق بعد ان تولى 
الحزب الوطتي الحاكم السلطة في 
البلاد قاجاز سلسلة من قواتين 
الفصل العنصري ويعد هذا الميثتاق في 
المقام الاول بيانا ضد كل شكل من 
اشكال التمييز العنصري حتى وان 
كان قد ركز على ضسرورة حماية 
المجموعات الوطتية في اشارة يقصد 
بها مختلق احتاس البلاد. 

ومازالت المناقشة مستمرة منذ ؟55 
عاما لمعرفة الى اي مدى يعتير الميثاق 
اشتراكيا فا ميثاق يطالب بالفعل بان 
تنقل الى الشعب الثروات المعدتية 
والبتوك والصناعات الاحتكارية فضلا 
عن اعادة توزيع الارض قيما بين 
اولئك الذين يعملون وهي مطالب غير 
مقيولة بالنسية لنظاع بريتوريا سواء 
في ذلك العصر او في 3 الحالي. 

ولكن بالنسية للاساس قان الميثاق 
يبدو بصفة خاصة يمثاية بيان لحسن 
النوايا والاماني التي تعتبر في معظم 
الاحوال نوعا من الوصف لعالم مثالي 
تكون فيه على سييل المثال الايجارات 
والاسعار منخفضة والطعام متوافر ولا 
يجوع فيه احد. 

وقد استهدف هذا الميثاق ان يجمع 
حوله كل الحركات المناهضة للقصل 
العنصري وهو ما يقسر دون شك 
طابعه' العام والمبهم بيد انه استخدم 
على النقيض من ذلك كحافز لتشتيت 
المعارضية الراديكالية السوداء بصورة 
نهائية. 


وعدم اعتراف هذا الميثاق باي دور 


..للولايات . المتحدة. 3 ١‏ 
“- يقال رئيسن-.-البيلان. نه الخوب ٠‏ 








متمير للاغلبية السوداء في جتوب 
أفريقنا؛ .فيا معد تعمس 3٠١‏ 
العنصربي حمل التيار: الافريقي 
المطالب بوطنية سواء اصيلة وخالصة 
الى الاتسحاب من المؤتمر الوطني 
الاقريقي ليؤْسس في عام 3141 
المؤتمر الافريقي. 

ويعد مضى 58 عاما مازال هذا 
الخلاق الايديولوجى قائما اكثر من 
اي وقت مضى يل واخذت المناقسة 
القائمة بين المتعاطفين مع المؤتمر 
الوطني الاقريقي واتصان الضمير 
الاسود وهي | حركة نشأت في 
السيعيتات واعلنت انتماعها الى هذأ 
التبار الافرقي شكل تسوية حسايات 
دامية في مدن السود 
اعتبر نشاط الحزب 
الوطني الافريقي غير مشروع في عام 
١97-‏ دخل الميثاق طي الفسيان غير 
انه حظي خلال الاعوام القليلة 
الماضية بشعبية كبيرة مرة اخرى على 
حساب ايديولوجية الضمير الاسود 
التى شكلت طليعة المعارضة 
الراديكالية في السيعيئنات. 
وي خلال الشهور القليلة الماضية 
اقرت عدة منظمات جماهيرية رسميا 
الميثاق وفي مقدمتها اكير نقابتين 
للسوب في البلاد وهما التقابة الوطنية 
لعمال المناجم التي يتتمي اليها 515 
الف عضى والتقاية الوطنية لعمال - 
صناعات الحديد التي تضم ١7١‏ ألف 
عضو. 

وعلاوة على ذلك اعلنت اكبر متظمة 
جماهيرية مناهضة للقصل العنصري 


وبعد أن 


وهى الجبهة الديمقراطية الموحدة 
وتضم حوالي ٠١‏ حركة انها ستعتمد 
بدورها الميثاق في ٠١‏ اب القادم 


بمناسبة الذكرى الرابعة لاتشائها. 

وفي الوقت الحالي قامت الجيهة 
الديمقراطية الموحدة بحملة اعلامية 
واسعة النطاق اذ نشرت في العديد من 
الصمحف الصادرة باللغة الانجليزية 
امس صقحة دعاية مزدوجة اوردت 
فيها' النص الكامل للميثاق وذلك 
لتعريف جميع سكان جتوب افريقيا يه 
ولاسيما الييض الذين يجهل معظمهم 
حتى بوجوده. 


رفسنجاني يزعم 
فسنقف بصلاية بكل تأكيد. 
وستشتبك بالتأكيد في مواجهة وسنفوز 
فيها بالتأكيد. 

وجاء تحذير رقستجاني وسط 
ازدياد التوتر في الخليج بسيب: الخطط 
الامريكية لزيادة الوجود البحري 


الدائرة متذ حوالي سيع سنوات 
ستدخل اكش منعطقاتها حسما خلال 
الشهرين او الثلاتة اشهر القادمة 
وحث الايرائيين على ان بكونوا على 
اهبة الاستعداد. 

وشيه رقستجاتني الرئيس 
الامريكي رونالد ريجان والولايات 


أسلحة .برهائن واتهم 
واشتطن بالحاق الاذى بمنطقة الخليج 
واستشهد بالصراع2 الذي وقع في 
الاونة الاخيرة في أمارة الشارقة بدولة 
الامارات العربية المتحدة. 

وقال ان التطورات الاخيرة في 
الشارقة كانت من عمل الامريكبدين 
ولحسسن الحظ تم التغلب عليها وذكر 
أن واشنطن حاولت تنصيب حاكم 
يمتثل لرغياتها. 


ريغان اقترح 


والترز ممثل الولايات المتحدة لدى 
الامم المتحدة قد يتوجه قرييا إلى 
دمشق لييحث مع السلطات السورية 
تطبيع العلاقات بين البلدين. 


ورد! على سؤال في هذا الصدد 
رقض البيت الابيض كما رقضت 
وزارة الخارجية الامريكية مساء امس 
الخميس التعقيب باي شيء غير أن 
مسؤولا امريكيا طلب عدم ذكر أسمه 
ذكر أن الولايات المتحدة ترغب في 
استئناف الحوار على مستوى عال مع 
سوريا تظرا للدور اليناء الذي يقوم به 
هذا البلد للكافحة الارهاب. 


وكانت واشنطن قد قررت استدعاء 
سقيرها في دمشق في تشرين اول 

وقد اكد مسؤول بالحكوهة 
الاميركية نبأ اقتراح ريقان باعادة 
الحوار مع سوريا يهدف تحسين 
العلاقات بين البلدين. 

وقال ان الاقتراح قويل يايجاب قي 
دمشق غير ان المسؤول لم يوضح ها 
اذا كان الرئيس ريغان قد نلقى رسالة 
قيول من الرئيس الاسد: 

وصرح مسؤول اميركي آخر لم 
يكشف النقاب عن اسمه انه يجب 
النظر الى اقتراح ريغان ياجراء 
محادثات مع دمشق في اطار العلاقات 
الشاملة مع سوريا. 

وقال لدينا امور كثيرة لمناقشتها 
معهم من يينها احتمالات السلام في 
الشرق الاوسط وحرب الخليج 
والرهائن ومكاقحة الارهاب. 

واشار الى ان للسوزبين نقوذا 
واسعا في لبتان حيث يوجد لهم لا 
ألاف جندي وهم لذلك طرق في الجهود 
الرامية الى اطلاق سراح الرهائن 
الاجانبي المحتجزين في لبنان ومن 
ببتهم 5 أميركيين. 





ابادة 1+٠‏ فوجا 


قادها الفريق الركن '.حسنين رشيد 
محمد قائد قوات الفارس. والعميد 
الركن كامل سناجت قائد قوات بغداد 
رفعت راية العراق خفاقة فوق جبال 
كردستان بعد ان" اجهزوا على القوات 
الايرانية ومزقوها اريا ازيا- 
واشار البيان الى ان ليران كا 

تدقع بقواتها.متذ ليلة 7١ . 7١‏ هذا 
الشهر الى الجبال العراقية موجة اثر 
موجة قتصدت لهم قوات القيلق الاول 
يقيادة القريق الركن نزار عبدالكريم 
ومن نخلال معارك ضروويس دارت اياما 
وليال. اسهم فيها جنود: المشأة 
والمدفعية والدروع والطائرات 
السمتيات يشجاعة لا مثيل لها تم 


امتصاص زرحم القوات الايرانية 
وتكبيدها عشرات الالوف من الخسائر 
بين قتيل وجريخ. 


واضاف البيان.العراقي وهتا جاء 
الدذور الذي تنهض يه عادة قوات 
القارس قوات الحرس الجمهوري التي 
تحرس الشعب واماله وتصون الوطن. 

وف معركة حافية الوطيس قامت 
بها قوات يغداد تم تحرير الرواقم 
الحاكمة من ارضدنا وايادة ما يقرب من 
الاريعين فوجا من الافواج التي زجتها 
ايران يقيادة القريق الركن حسين 
رشيد محمد قائد قوات القارس 
والعميد الركن كامل ساجت قائد قوات 
يقداد. 

ووصف قائد القيلق الاول العراقي 
المعركة التي خاضتها قواته شمالي 
العراق بأنها ضربة قاصمة جديدة 
توجه الى بنية النظام الايراتي. 

وقال قائد القيلق الفريق الركن 
قوات خاصة نزار عبدالكريم 
الخزرجي في برقية بعثها الى الرئيس 
العراقي صدام حسين امس ان 
المعركة التي هيآ لها النظام الايراتي 
حشدا كبيرا انقلبت عليه يفضل 
الجهاد اليطولي للقوات المسلحة 
العراقية بكافة صنوقها. 

واكد ان القوات العراقية اضاءت 
الليالي بوهج قذائفها وكان كل واحد 
جدارا صامدا يوجه التحدي وصدوا 
يصدورهم المؤمنة نوايا الشر ومزقوا 
بالسواعد القوية امال الخائبين حتى 
تكسرت عند اقدامهم تصال الغدر 
وتكومت امام مواضعهم حِدّث القوات 
الايرانية المعتدية. 

واضاف قائد القيلق الاول في 
برقيته ان قواته وبالتنسيق الرائع مع 
قوات القارس /الحرس الجمهوري 
والقوات الاخرى والقوة العوية 








وكانت الطائرات المقاتلة والسمتية 
العراقية قد نقذت 141 مهمة وطلعة 
قتالية ملحقة بالقوات الايرانية خسائر 
جسيمة بالاقراد والمعدات وعادت الى 
قواعدها سالمة. 

وقال ييان عسكرى صدر هنا امس 
أن قوة الميناء العميق تصدت لستة 
زوارق معادية حاولت التقرب من 
الميناء وارغمتها على القرار كما عالجت 
وحدات تابعة للفيلق الثالث في قاطع 


عمليات شرق البصرة به ثماني 
هجموعات معادية ودمرت القسيم 
الاكين متها. 


واضاف البيان انه وف مواقع 
اخرى من القاطع ذاته تم تفجير ستة 
أكداس للعتاد وتدمير ثلاثة مواضع 
للمشاة ومرصدين وقتل احد الجتود 
الايرانيين. ' 

وتطرق البيان الى تعرض الاحياء 
السكنية في مديتة البصرة لقصف 
مدقعي ايراني بعيد المدى تسيب في 
وقوع اضرار يعدد من الدور السكنية 
وممطكات المواطتين المدنيين. 

وذكرت وكالة قرانس برس فقي 
#حليل لها من يغداد انه ثم تحقيق 
الاتحصار العراقي بقضل الهجوم 
المضاد الواسع النطاق افذي شارك 
فيه الحرس المدرع الخاص بالرئيس 
العراقي. 

ولا يتم ارسال هذه القوة الخاصة 
ومقرها يغداد الى الجبهة الا لتأدية 
المهام الصعبة اسوة بما حدث في 48 
نيسان الماضي حين تم احياط الهجوم 
الايراتي «كربلاء 8» جنوبي الجبهة. 


الاحتلال يحشد 


لبتان الجتوبي العميل 

وقد أكدت قيادة القوات الدولية 
انها لن تسمح بالاعتداءات التى 
يشنها مسلحو هذا الجيش ان تستمر 
على جنودها وعلى المدنيين اللبنانيين في 
حال ما أذ! قررت اسراثيل تنفيذ 
عملية عسكرية خارج الشريط 
الحدودى المحتل. 

وعلى الصعيد السياسي جددت 
الميليشيات المسيحية للقوات اللبنانية 


أول:< اشن الحمتى تدز اندها تصدد 
تشكيل حكومة استقلال في المناطق 
المسيحية اوردت ذلك الصحفه 


الصادرة امس الجمعة. 

وكرر توقيق هندي المستشار 
السياسي لسمير جعجع قائد القوات 
الليتانية ف مؤتمر صحفي عنده هذا 
الاقتراح الذي تقدم ابه ا جعجع في 
الاسيوع الماضي. 

أوضح أن هذا الى 

فاقضصيح أ جوع لا يعني 
أقامة حكومة على اساس التقسيم 
حتي وان أقتصر 0 ا اول 
على الناطق المحررة 

وأردف هندي 0 ان اقتراح 
القوات اللبئاتية لا يشكل متاورة 








سياسية موضحا أن. 
الان: على المستوى المحلي والاقليتي 


والدولي ولاسيما مع رئيس الذولة امين ٠‏ 





الجميل لتحقيق هذا: الهدف: 


ويلاحظ ان هذه المبادرة تاتي اش :+ 


الجهود التي يذلتها نسوزيا قي اعقان 
اغتيال رشيد كرامي رئيس الؤزراء من 


اجل تجميع حلفائها اللبثائيين في اطار 4 


أجبهة. توحيد وتحريز. 


بيريز يتنصل ' 


وجان برنار ريمون وذيد االحازجية 
الفرنسية الذي يرون الاردن ف مستهل 
شهر تموز القادم. 1 

واوضح قصر ماتيتيون - مقر رئيس 
وتراء. قرتسا - عقب المباحثات. اق 
فرنسا تعتقد أن مثل .هذا المؤتمر هو 
الطريق الاكثر واقعية تحى السلام في 
الشرقٍ 0 ولكي يدى المشتروع 
النور ينيغي ان تبدي جميع الاطراف 


المعثية استعدادا للسير قدما تحى . 


التوصل إلى الاجماع في ' اسبزائيل 
بشأن المؤتمر. 

وترى فرنسنا ان المؤتمن يجب ان 
يساعذ على المفاوضات ويسهل الحوان 
دون ان يكون بديلا عن هذه الاطزاف 
أن يملي. عليها قراراته او: يعارض 
الاتفاقيات التي تيرمها هذه الدول قيما 

من ناحية ثانية كشف “شيمون 
ببريز عن نواياه تجاه قكرة عقد 
المؤتمر الدولي للسلاغ 'في: الشرق 
الاوسط. 

فقد اعلن بيريز لاول مرة أنه يؤيد 
توعا محددا من المؤتمر الدولي حسيما 
ضرح بذلك في حديث نشرته. أمس 


صحيفة لوفيجارئ الفرنسية قذكر انه . 


يؤيد المؤتمر الدولي الذي يهدف لبدء 
مقاوضات مباشرة بين الدول ,العريية 
واسرائيل واعلن في الوقت نقسه 
رقضه للتوع الثاني الذي وصفه ياته 
يحاول فرض تسوية في المنطقة -. 

كما تنصل بيريز الذي زان ياريس 
مؤخرا: من أية مسئولية لاسرائيل 
تجاه المؤتمر الدولي رغم أنه كان 
يوصق بانه من الداعين المتحمسين 
لهذا المؤتمر وقال بيريز لقد كان 
موقفى دائما من هذا الموضوع اننا 
لسنا في حاجة الى عقد مؤتمن دولي 
واتما هم العرب الذين يطالبون يذلك. 

واشار بيريز للصحقيين قبيل ثلاثة 


اسابيع من اللقاء السوفيتي الامريكي 


ف جنيف الى ضرورة.توضيح الموقف 
السوفيتي من المؤتم. . 
واوضحت الدوائر. 


الديلوماسية 





واعرب عن اعتقاده أن ائعاش أقتصناد . 
دول المنظقة الذي تأش من جراء” 


الحرب سيكون عاملا: فعالاً في وقف 
تيار الاصوليين. 


واضاف المصدر نفسه ان ٠‏ فوس * 
الخارجية الاسرائيلية يآمل ايضا في-. 


حالة عدم موافقة السوفيت ان يفكر 
الغربيون في هؤتمر آخر يستوحي 
تشكيله من قمة الدول 'السيع 
الصناعية. 

واجرى بيريز مياحثات مع الرئيس 
ميتران ورئيس الوزراء جاك' شيراك 


شامير 
فلسطينية ‏ وذلك وفقا لقرارات: 'الامم 
المتحدة التي تطالب اسسرائيل 


بالاتسحاب من جميع الاراضي التي | 


احتلتها بعد الخامس من حزيزان عام 
دده 
واضاق ان اسرائيل ستضطن إلى 


ازالة المستوطنات التى اقامتها في غزة ١‏ 


مثلما. اضطرت الى ازالة المستوطنات 
التي بتتها في سيناء قبل اعادتها الى 
مص عاح 1541 

وفي مقابلة نشرتها امس صنحيقة 
جودنال ريجيت التي تصدر باللغة 
الفرتسية بالقاهرة هاجم د.؛ غالي 


الممارسات الاسرائيلية العدائية في ٠‏ 


الارافي المحتلة. 


فق موسكق: ومتفث :وكالة تافن 


السوفييتية تصريحات شامير نأنها 
قدل على النوايا ' الصهيوتية :التي 


تهدف ضمم الإراضية: : العزبية , 


المحتلة. 7 3 
واكدت أن قطاع اتمزة جزم أمن 


الارامي العريية التي احذلها' الكيان. 


العربية لم #لحقكء 


ودعت 'تأس الى انسحاب القوات .. .- 
الصهيونية من.. الاراضي. العترمية . - 


المحتلة. 


وكان شامير قد كات أقننن؛ الايل 8 
قطاع غرة تحت . حراسة.. مشندة: ٠‏ 


وتجول فيا الدينة وزار مستوطنتين.. 
وقال اذا حجرت مقاوشنات سلام 


فان اسرائيل ستبحث' كل 'جدول» 
الاعمال الا ما يتعلق بقطاع غرّة الذي ٠...‏ 
من ازض اسرائيل علي بحد ُ 


هى جزء 


تعبيره. 


سياسة اسرائيل الغامة هي 0 
مراكز السكان اليهود في 








والضفة وان الشيء الوحيد لس 3 


من تنفين هذا الهدف هو الوتع:!إلي 

وسثل شامير كيف نيرى'حقيقة آنا 
المستوطنين في القطاع وعديهم 
فقط يسيطرون على >5 









اتضالات جارية::. 


. ان بعض اإعضاء الاويك .لم: يلتزموا”* 













الانباء القطرية في ة 


الصهيوتي عبر عدواته. على" الامة: .٠‏ 


وسثل عما” اذا كانت حكومته ‏ 
تقيخ مستوطنات جديدة : لجاب ٠‏ : 


ن. إراضي 0 
القطاع بينما الفلسطينيون. وعدلبهم . 





: شقة كان يقطنها ثلآنة موا اطدذ 
غلك سر لابين بعد أن ره اباو و 
إلى حي رامات عميذان :بضواحي لكل ابيب 


0 يرى 5 الاتجاه أن أمن- اهم 7 
عتاصر السوق وبكييت سبعن برميل ,: 
التقط عتها 14. دؤلازا هق التمننيك" 
يقرارات: كانون اول التي قفز يعدها " 
سعن اليرميل من 5٠:دولارا‏ الى نحوالي 
4:دولار! وهئ. السعر الذي حددته. 
المنظمة. بالاجماع ونال موافقة. المنتجين " 
من خارج المتظمة. 0-0 

كما يعتقد هذا الاتجاه ان الاخلال '. 
بقرارات. _كانؤن اول . التي يرمجت + 
الانتاج لعام م بالكامل سيؤدي إلى - 
البلبلة والتذبتب وغدم .الإستقرار في 
سوق التقط العالية من حيث الإسعار , . 
والانتاج بل -ويؤدي الى عدم الثقة يما ٠‏ 
تتخدة الاويك من قارات في المستقيل. 7 

اما الاتجاه الذانى كما يقول موفد 
وكالة الانباء القطرية فانه .يقدذم عدة 
مبرزات لدقض “سققا -الانتاج في' 
الربعين الثالثت والرايع منها .زقع. , 
الاسعار لتعويض الخسائر الناجمة . 
عن انخقاض قيمة الدولاز خلال ألفترة ٠‏ 
الاخيرة وذفضن الانتاج وكذلك يدعوى. . 








واعرب مام قي “لخطابه. ع 
٠‏ الحكوفة البريطاتية لتذهون 
7 الابلومانية.. 








:" إكدث اللرئيس . امين . الجميل أثتاء 


...: زيارته الأخيرة الى لندن لي ادال العا 
يُقفز من. مره١‏ مليون برميل يوميا اك ١ :-: ١‏ 


بسقف الانتاج خلال الريع الثاني من 
العام الحالي مما جعل هذا السقف 













مر"١‏ مليون يرفيل يومنا.مما أعطى. 
قرصة ة للدول المستهلكة التدهم مخدونهاً. 
ال 3 
ونظرا لهذا التباين في الاراه ذاغل - 
الاويك فانه يتضصح أن المؤتمز سيحتاج 


بان المؤتمر قد يحتاج لحوالي” اسبوع': 
حتى يتمكن منن- الاتفاق على 'السقف ٠‏ 
الاجمالي 'للمنظمة : وتوزيع الحصِنص 





اجماع ابين: :وزماء: “الاويك على الوضوق 
اج ايجابية 0 , الاسبعان 


00 















جرام استمرار هذه ٠‏ الحرن. قي 

مئات الالاف: من الضحايا ف “هذا 

القتال المجنون.:: : 
ودعا الطزفين المتتازعين الى :أبراك 0 










نكما إعلنت'. عن: القاء' زجلجة 






1 أخارقة الليلة قبل الماضية على سنيازة 
حجم الاضرار الكنيرة التي تلحق بهما ٠٠.1.‏ ل ف 













والقلق أقي منطقة الشترق: -الاوسيظ > 
التركي من لبتان ووخدته واستقلاله وضزورة مواصلة :السعي. 
من اخل أشباعة ا ف ربوعه إوتحظيق .| ل إفاق 





































































0 5م تبنصة .تا #متجيه جلا مدر تيل ٠‏ 





7 بعكس. كاقة شعاراتها .التضايلية التي تطلقها سلطات 
. العدو: باستعران جول مسالة: السلام مع العرب والدول 
٠‏ الغزبية» والتعايش والمساواة فق الحقوق بين العرب واليهود 
اعلى: : الصنتعدد الداخلي» ٠‏ فلن تلك السلطات تواصل شن هحماتها 2 ١‏ 

- وملاتيا ومداهماتها المتلاإجقة ضد المدن. والقرى والمخيملت 0 
العربية في انحاء. الوطن المحتل.. وهي تواصل ايضا شين 
حملاتها التفريغية - التهويدية ضد عرب. فلسطين المدكلة 
وتسن ونفرض القوانين والاجراءات والقتود العديدة 
تشند" الارضن العزبية» وقد النيوت العربية وضصد المواطنين 
اتعرب»: وذلك بهدف خنق وقتل الانسان: العربي. الصامد. 

فَثٍ الآوثة الاخدرة عفادت سلطات الاحتلال وفتحت ملف 
البيوؤت ..العربية الني ترعم بانها اقيمت بصورة غير قانونية 
وذلك تحت حجح مختلقة منها انها اقيمت بطريقة غير 
شرعنة» او بدون «ترخيصء او لانها «تخالف التنظيم الهيكللي 
للسلطات والمجالس البلديةء الذي فرضته هي.. وغير ذلك من 
الدرائع والحجج التي لا تنطلي على المواطنين العرب. 

وكانت تلك السلطات قد شكلت في الاشهر الاخيرة لجنة 
لمعالجة هذا الموضوع الذي اعتيرته بانه يشكل خطراً على 

2 الكيان الاسرائيلي. وعرفت هذه الأجنة. فاسع «لجنة 

.00خ ماركويتش.. 

0000 وقدا ا خرجت هذه اللجنة المزعومة في ختام تحقيقها الذي 
اجرته ‏ يهدف مرسوم مسيقا بمجموعة من القرارات 
والتوصيات التي وجهت كلها ضد مصلحة المواطنين العربء 
وحديمت اكثر من ستة الاف منزل عربي ادعت اللجنة انها 
أقيمت بصورة غير قانونية واوصت بمعالجتها اي دهدمها - . 
وفيما دلي بعض الارقام. النموذجية التي وردت في تقرس اللجنة : 
الاحتلالية: 

- ام .الفحم ‏ ادعت اللجنة انه صدر حتى تموز 45 ما 

مجموعه 50 امرا بهدم عدد مماثل من البيوت العربية. منها 

؟؛ بيتا طاليت 'اللجنة يهدمها فورا. 
” ب قرى ساقم وبرطعه وكقر قرع وغرعره وغاره وياقة 
الغربية وجت والبياضه ومصمص ومشيرفة ومعاوية وعين 
السهلة وزئقة وام القطف وميسيرء: وقد ادعت اللجنة ان 
مجموع اوامز الهدم الصادرة ضد بيوت عربية فيها بلغ ١10١‏ 
امرا؛ منها 1ه بيتا معرضة للهدم القوري والسريع. 

3 - الف يديس" -ادعت اللجنة ان عدد البيوت العريية التي 
اقيمت فيها.يصورة غير قانونية يلغ ١١4‏ بيتا. 

؛ ...جيني الزرقاء ‏ عدد اوامن الهدم ا 
١‏ عربية. فيها تبلغ 1١4‏ امزاء 


3 .فيها. ا أمراء 
* ادالية الكرمل - علد ا الهدحج الصادرة ضد بيوت 
فيه 174 اهرا. 
م ماني الفيجاع اعفد اؤامر الهم "الصبادزة هن . 
بغ .14 امرا ا 1 
وهذا غيض من فيض لا حد له من حملات التفريغ والتهويد 
المتواصّلة التي تشنها سلطات العدو ضد عرب فلسطين 
المحطة. 1 
وقد أمتتعت سلطات العدو حتى الان عن تنفيذ اوامر الهدم 
ضد البيوت العربية بيصورة جماعية:ء او يبدو ان ذلك يعود الى 
وجود خلافات داخلية في حكومة العدو حول حجم ردة الفعل 
العربية المتوقعة ضد جريمة ضخمة بهذا الشكل وما الاضراب 
الشامل الذي اعلنه مئلت الالاف من المواطنين العرب في 
.” “003 ! فلسطين المحتلة 48 يوم الاربعاء الماضي الا رسالة احتجاجية 
انذارية لسلطات الاحتلال تؤكد بان جرائم الاحتلال المتواصلة 
ضد الارض والبيوت العربية لن تفر دون المواجهة الدموية 
ودفع 'الثمن الباهظ..!؟ 
نواف الزرو 









جلت جمد ملا اذ عوم مياوتال جامد 





باج ماسم جل كا متزوجه بحو مت 
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٠‏ 








8 
98 
3 
ع 
ٌ 
0 
57 
ا 
3 
ٍِ 
١‏ 
8 
ا 





8 
8 
35 











اعلان اعادة طرح عطاء للمرة. الثانية 
23070 أصادر عن 8 
مديرية اشغال محافظة الزرقاء 





تعلن مديرة اشغال محافظة الزرقاء عن اغاذة طرح عطاء اوتوستراد 
طريق الهاشميةتقاطع , طريق الزرقاء/خو ياريعة مسارب؛ فعلى المتعهدين 
الراغيين ف المناقصة والمصنفين لدى:وزارة الاشغال العام طرق بالدرجة 
.الرابعة فما قوق مراجعة ديوان مديرية اشبغال محافظة الزرقاء 2 
النسخ قسن ساعات البوام الرباني علعا بان لبن التتيقة 14 ديتارا عر 

مستردة. 


:رقع :العطام اسم .شرع 











قيمة كفالة 
المناقصة | ' : 












ا العمل 






عاري ا ام إوتوستراد طريق الهاشميةفتوح. وتسويةة عمل ' 
تقاطع طريق الزرقاء 2 فرشيات وجه اول ووجه 
: ثاني وتاسيسي وخلطة ؛ 


ديثار 
















17 اقم 3 1١‏ ام النسخ اعتبارا من . يوم الخميمن المواقق معام 
ان لاخة 1 
2 ؟ - لخد مومه لبيع. الشل بوم ال 0 
3 - آخر موعد لايداع العروض الساعة العاشرة من صياح الاريعاء 


لفق ب 12 
؛ - كل أمن الا يرفق كفالة بنكية أو شيك مصدق لا يقيل عرضة: 








؛ رئيس لجنة عطاءات محافثلة الزرقاء 
7 هنين اشغال محافظة: الزرقاء 
1 المهتدسن احمد الرّق 


+6 ماثة 
وبالمزاد. العلثي: 
. يحد يوم © و1100/1م عابت نات و الوق الجديد عل ريق 
عمان ‏ الزرقاء بالقرب هن مضع البيسي واستلام شرؤظ اليم من ركيتس 
ل ل الشاغل المركزية.. .ددر 
5 يجيد يوم 14م . الساعة. 1 صصياحا قي الشاغل للركزية 0 
1 موعدا للمراودة. 


كل : لخ يري الأنن الغابرادارة الفنيفة العامة عن بيع 
وخمسون: آلية: قديمة غير ضالحة مختلفة الانواع 





اليتام 





علق قاسم زياد مراسل صحيقة 
عل همشمار العبرية على الاضراب 
العام الذي اعلنه المواطنون العرب 
في فلسطين المحتلة يوم الاربعاء 
الماضي فقال: 

”السذاجة" التى بيديها اقراد 
حربي التجمع والليكود قي معارضتهم 
للاضراب العام في الوسط العريئ 
الذي نفذ يوم الاريعاء الماضي نايعة من 
الخوف المبالغ فية. وهي تثير علامات 
استقهام كثيرة. 

أن الاجماع بين الحزيين على أن 
الاضراب سيؤدي الى هزيد هن 
التطرف وان عناص متطرفة تقف” 
وراءه ليس له اساس وقد حاول ممثلو 
الوسط العريي جميع الطرق المعهودة 
قيل ان يعلتوا عن الاضراتٍ العام. 

قطوال عام كامل كان ممثلق 
الجمهور العريبي على اتصال متواصل 
مع الوزارات الحكومية المعنية بالامر 
حتى تتفذ هذه الوزارات تعهد رئيس 
الوزراء السابق شمعون ييرس 
ووزددي المالية والداخلية بتغطية عجن 
ميزانيات السلطات المدلية العربية. 

وقد اعترف الوزير موشيه ارتس 
المسؤول عن الشؤون العريية في مكتب” 
رئيس الوزراء منذ وقت انه لا يمكن 
الادعاء بأنه لا يوجد تمييز عنصري 
ضد المواطنين العربء وفي الايام 
الاخيرة اتهم ايضا وزير المالية 
بمسؤولية عدم تتقيد الوعود المالية 
للسلطات المحلية العربية» ويالتالي قان ٠‏ 
اي محاولة لاتهام ممثلي الجمهور 
العربي بالاضراب لاسباب سياسية - 
قومية ليس لها أي اساس من الصحة. 

ومن جهة اخرى حذر اعضاء لجنة 
المتابعة العليا ف مؤتمر صحفى عقدوه 
في حيفا من مغبة قيام قوات حرس 
الحدود والشرطة باستفزان السكان 
العرب خلال الاضراب العام. 

وعلقت صحيفة عل همشمار 
قائلة: 

أن اقوال وتفسيرات ممثي العر 
لم تساعدهمء فقد قررت الهستدروت 
ما قررته من أن يوم المساواة يوم 
الاضراب .يساوي عملا سياسيا 
يساوي اضرابًا سياسيا. 

أن قران اللجنة 0 
فالهستدروت شريكا رئيسيا في اهمال 
0 0 

. القسيا أر الذي اتدٍ 

.يهم الاجد 





اتبيه "انما ساقم في ازتقاع 


الحاجز القائم بين اليهود والحرب. 
ومن جهة اخرى علقت مراسلة 

عل همشمار ايضا "دوريت غيقن” 

حول ابعاد الاضراب من الزاوية 





إراضون أفرير 


قبل فترة قصيرة اتّجِزْت اللجتة 


التي ' شكلتها سلطات الاحتلال 
لمعالجة ما اسمته بالبيوت العربية 
التي اقيمت بصورة غير قلنوذية في 
فلسطين المحتلة والتي اطلق عليها 
اسم «لجنة ماركويتش» تقريرها 
الخاص يهذه القضية حيث اوصت 


فيه بهدم الاف البيوت العربية.. * 


حول هذا التقرير تحدث عدد من 


. ممثلي المواطنين . العرب:- 


محمد مصاروه رئيس 
اللجنة الاقليمية للتخطيط 
والبناء المدني: 


علق محمد مصاروه رئيس اللجنة 
الاقليمية للتخطيط والبناء المدني حول 
تقرين ماركويتش. الخاص ياوامر هدم 
البيوت العربية ققال: 

أن التخلف في الخطط التتظيفية لم 
يكن تقصيرا أو اهمالاء وائما سياسة 
موجهة: فقد غرقلت السلطات الخطط 
التتظيمية لاجبار المواطنين العرب على 
عقد ضققات تيادل “قي موضوع 
الاراضي العزبية التي تم مصادرتهاء 
وذلك كوسيلة ضغط للتتازل عن هذه 
الاراضتي الززاعية والخاصة لصالح 
السلطاكة 

والثيء الذي . اقلق السلطات هو 
اليتاء العربي .ارج اطار اط 
التنظيمية اح لو هذا اليناء في 
اطاى' مخال جال الجلس المحلي. قفي أم 
القحم خشيت السلطات آليناء ف 
انتطقة ' الشارع. ومتعت هذ؟ اليتاء 
يحجة إنه منيزعج الجنازات التي تمن 
قي١هذا‏ الشارع. 
أن .أولتك الذين -.خططوا لتهويد 
الجليل عارضوا كل توسيع' في مجال 
العربي' وكانه يشوش علي 
الاستيطان اليهودى.. ١‏ 


اعضو الكئيست محمد وقد: 


أنتي اواكق اكثز من السايق با 
تقرير .ماركويتش ” ل يعطي 58 





الشبان العرب يقيمون الموقف في يوم الاضراب 


الانتخلبية فقالت: 

أن كل حزب من الاحزاب 
الاسرائيلية يحاول كسب جزء من 
الاصوات العربية في الانتخايات 
اليرثاتية. 

وايرز حملة في الاشهر الاخيرة هي 
حملة الليكود. وخاصة الوزير موشيه 
ارتس الذي يحاول أن دخلق لليكود 
موطيء قدم في الشارع العريبي 
وتقريب تاخبيه لليكود. وحتى الآن لم 
تخف حدة مشروعه القاضى باعادة 
اهالي اقرت وبرعم الى بيوتهم؛ وحتى 





احد البيوتٍ العربية المغرضة للهدم. 


0 


الآن لم ينته الجدال داخل الليكود 
حول هذه المسألة. وطرح ارنس ورقة 
(انتخابية) جديدة عندما اعلن فجاة 
أنه تجح بالحصول على ميل ١‏ 
مليون شيكل للوسط العربيء ان تكتيك 
ارنس هذا يهدف اولا وقبل شيء اثارة 
ردود فعل وصدى في الوسط العربي» 
حيث يدرك تماما يأن الليكود ليس 
الحزب الاكثر: شعيية في الشارع 
العربي. 

ربما كان ارتنس سيحقق شيثئا من 
النجاح في تحسين صورة الليكود في 








للجمهور العريي. واتما اعد لقرض 
القانون بالقوة على العرب وليس لحل 


ن ما يطرحوته كحلول في التقرير 
هو عل حساب الاراضي العربية, حيث 


٠‏ يتعهدون بتأجِير .اراضي دولة» 


'للفواطتين العرب وهذ! ليص جديداء 
حيث يعرون الغربي عندما ' يريد 
استتتخار قطعة 5-5 ويجيروته على 
التنازل عن عشرات الدونمات من 
الاراضي الزراعية التي ورثها عن ابائه 
مقابل قطعة ارض لليناء مساحتها 
١ -‏ عثر ريع وحتى + + متر مريع» 
وهذ!ا يحدت في أم الفحم واماكن 
اخريى 2 

. س - ماهو الموقف الذي تقترح إن 


ينخذه الجمهور العريي ازاء تقرير 


ماركويتش؟ 

ج: رقضص هذا التقرير رقضا 
مطلقاء واتوقع أن يعلن الجمهور 
العربي أذ شرعت «الدوريات 


الخضراء» يتتقيذ اوامر الهدم ضيد 
البيوت العريية: الاضراب المستمرء 
وان يعلن .المواجهة. 

س - أن البتاء يدون رخصه هق 
خرق للقانون. فلماذا تعلنون المواجهة 
هد تطييف القاتون؟ 

ج - ان الدولة التي لم تضع لوال 
عشرات الستين اطارا قانوتيا يمكن 
العرب من اليناء القاتوتي :- وهذه 
سياسة موجهة . فان يسمح يخرق 
قواتين يناء هذه الدولة. 











الوسط الغربي لو لم ينس يأنهم هناك 
- اي العرب ‏ لم يعودوا يشترون 
التعهدات والكلام المعسول والمهذب» 
فعلى سبيل المتال القرار الذي اتخذته 
الحكومة بدعم من الليكود والقاضي 
بتمبيز الطلاب العرب في الجامعات 
الاسرائيلية عن الطلاب اليهود في 
مساألة الرسوم الجامعية الحق 
بالليكود ضررا كبيرا في الشارع 
العربيء والمواطن العربي لن ينسى هذا 
الموقتقف بسرعة. 

ان الليكود في حالة هجوم الآن في 
الشارع العربي, غير انه لا يعمل في 
فراغ. فحزب العمل يريد هو الآخر 
توسيع انتشاره في الوسط العربي, وف 
هذه المسالة هناك لدى حزب العمل 
اليوم ”ثروة هامة" وهي الوزير عيزر 
وايزمن الوحيد الذي يحقق: من بين 
زعماء العمل واللدكود ثقة كبيرة من 
جانب المواطن العريبي (حيث انه 
يتظاهر بأته إلى جاتب المواطن العربي 
ف حقوقه وتضاله من اجل المساواة 
والسلام) . 

أن آي. محاولة لعؤزل معالجة 
موضوع "عرب اسرائيل" عن الوجه 
السياسي - القومي المتعلق بالنزاع 
العري - الاسرائيلي وحصره 
بمواضيع المجتمع والرفاه هي محاولة 
رسمية وليس لها اي امل بالتجاح. 
حيث ان ”لعرب اسرائيل” موقف في 
موضوع النزاع كما لليهود تماماء 
وبالتالي فان الليكود بمواقفه القاسية 
ازاء النزاع العربي - الاسرائيلي 
سيجد صعوية في كسب اصوات 
عربية في الانتخابات» ويخاصة لن 
يكون الا بين الاتتهازيين اصحاب 
المصالح الذين يريدون تحقيق مكاسب 


من :وواء مساعي إلليكود فالوس 1 


عالعوبي: ٠‏ -- 
لا شك بأن اهم تطون وقع في 
الشارع العربي اليوم هو حقيقة ان 
المواطتين العرب لم يعودوا 
أي طرف" وان الناخب العربي يختبر 
الاحزاب المختلفة بحذر كبير وباتزان. 


”في جيب 





عضو الكنيست عيد الوهاب 
دراوشه: 


ان تقرير ماركويتش يعرض الاف 
الييوت العربية للهدم. ويقترح ان 
تقوم «الدوريات الخضراءء بالاشراف 
على البناءء وهذه «الدوريات» هي 
«دوريات سوداء. 


ان التقرير يعطي انطباعا يان 
مشكلة التخطيط التنظيمى قد حلت» 
وهذا غير صحيعء قهو يعكس سياسة 
موجهة, فعلى سبيل المثال في قريت 
'اكسال لم يتم المصادقة على خطة 
تنظيمية قدمت منذ عام ١19577‏ وقد 
تبين لنا فيما بعد انهم بدلا من ان 
يقروا هذه الخطة ضعوا احد احياء 
القرية الذي يسكن قيه حوالي ' الف 
مواطن عربي الى التاصره العليا 
اليهودية, والهدف هو سلبٍ اكزيد من 
الاراضي العربيء وقعلوا نفس الشيم 
في عين ماهل والمشهد وكفر كنا. وبسكان 
الحى المذكور لا يستطيعون اليناء. لان 
الناصرة العليا لا تعطى رخصا بذلك» 
ولم يعودوا تابعين للجنة الاقليمية. 
العربية. أن عملية الضسم هي بمبادرة 

من المسؤول عن اللواء الشمالي جلزتر 
المعروف يعدائه للعرب. 


ابراهيم ذمر حسين ‏ رئيس 


ملدية 81١‏ الفكم 
ورئيس لجنة المجالس 
العربية: 


انني اتحفظ من تقرير ماركويتش2 
وقد النقينأ مع الوزير موشيه ارتنس 
الذي وعدنا بانه لن يتم هدم أي بيت 
عربي حتى- انتهاء التقاش حول 
النقريرء ولكن مع الاسف تم هدم بيت 
في كفر قاسم. وطليتا اشيراك 
عريا في التقاشات النهائية 
التقرير. قير ان عاموس جليوع 
مستشان الوزير ارتس ادعى انه من 
الصسعب اشراك مملين عرب في 
تقاشات اللجنة الوزارية 1 


© القدس ‏ الطور ‏ تم يوم الاحد الماضي زقاف الشاب ياسل 
رباح سبيتاني على الآنسة ايمان موسى الصيلد. 

© عدبتا ‏ انعم الله على السيد شاكر محمد القبج وعقذلته 
بمولودة اسمياها ديما. 

© غزة ‏ تم يوم الثلاثاء الماضي زفاق الشاب سهيل علي سعيد. 
زين الدين على الآنسة سمر انور زين الدين. 


فرض الاقامة الجبرية على طالبة 
في النجاح وتجديدها على آخرين 


طالية في جامعة التجاح السنة الرايعة/ قسم العلوم السياسية. 


وجوده يوميا في مركز الشرطة. 


مداهمات حمركية احتلالية 
الخليل ونابلس 


أقادت صحف الارض المحطة ان رجال جمارك الاحتلال داهموا يوم 
© الخميس الماضي محل المواطن واثل تاجي دعنا للالمتيوم وحجزوا على 
جميع الآلات والعدة بحجة عدم دفع صاحب المحل الضريبة الشهرية 
المستحقة. 
كما شن رجال ضريية الدخل في نابلس حملة مكثفة ضد المحال 
التجارية في منطقة المركز التجاري ووسط المدينة. وحاولوا اخذ بضائع 





إو تة 1 الخلة ل 


قوات الاحتلال تغلق باب 
العامود يصورة متكررة 


ا ا 1 


11 
2 
]1 أعرب تجار مدينة القدس عن استيائهم من ظاهرة قيام قوات 
4 الاحتلال باغلاق البوابات المؤدية الى البلدة القديمة من القدس وخاصة 
4 باب العامود بصورة متكررة ودون اسياب. 
0 واوضح هؤلاء التجار انهم لاحظوا ان عملية الاغلاق هذه تتم بشكلٍ 
خاص عندما تكون الاسواق غاصة بالمواطنين وكان الهدف منها هو منع 
3 
ٍ التجار من البيع. 
1 

حملة اعتقالات جماعية 

50 ل 





ممعت بلك تمت 


استدعت سلطات العدو مساء الكلاقاء ا عشرات من الواطنيثك 
العرب من سكان مخيم جباليا وطلبت منهم التواجد في مقر الحكم 
العسكري. وقد تم اعتقالهم احترازيا ونقلت سبعة عشر مواطنا الى معتقل 





“انصار ‏ ؟" واقرجت في وقت لاحق عن ثلاثة منهم لسوء حالتهم 
الصحية وما زال الباقون رهن الاعتقال. 

2 

0 





1 


كهانا وعصايته يعتدون على 
التجار العرب في القدس 


أقادت صدف الارض المحتلة أن ن العنصري مثير كهانا زعيم حركة 
"كاخ" ومجموعة من أفراد عصايته هاجموا صياح الاربعاء الماضي 
المواطنين والتجار العرب في منطقة باب الحامود في القدس. حيث اعتدوا 
على المواطن منذر الامام وعلى المواطن يوسف العويوي. 

ويذكر بأن عصابة كهانا تكرر اعتداءاتها ضد المواطنين العرب في 
القدس بين أونة واخرى. 


احكام عسكرية.. وافراجات 


حكمت محكمة العدى العسكرية في غزة على المواطن معان محمد 
الحنقي  ٠١‏ سنة ‏ من مخيم النصيرات بالسجن الفعلي لمدة ١5‏ عاما 
وعلى المواطن مسعد عبدالسلام ابو عرام - ؟” سنة ‏ من رفح يغرامة 
هالية مقدارها 5٠٠‏ شيكل. 

وحكمت على ماهر فهمي . 7 سنة ‏ من «خيم النصيرات بالسجن 
الفعلي تسعة اشهر وعلى عادل البريم من بني سهيلا بالسجن المؤيد. 

ومن جهة اخرى افرريجت سلطات العدىي عن على جميل نمر قشوع - 
سنة ‏ من طولكرم يعد اعتقال دام 5١‏ يوما. 

وحكمت المحكمة العسكرية في تابلس على السيدة حياة عميرة ‏ ام 
عبدالله - زوجة الصحفي محمد عميرة من سكان نابلس بالسجن الفعلي 
خمسة اشهر بتهمة امنية. 

ويذكر ان سلطات العدى كانت قد اعتقلتها في نهاية شهر آذار الماضي. 


مداهمة موكب عرس واعتقال 
مجموعة من المواطنين 


قامت قوات الاحتلال باعتقال مجموعة من المواطنين العرب في غزة 
وذلك أثناء هرور موكبي عرس قيل اريعة ايام بالقرب من المجلس 
التشريعي يغزة (مقر الحكم العسكري) يحجة اطلاق شعارات وطنية 
اثناء الاحتقال والمعتقلون هم 

احمد خيوش *7 سنة: كاد معنا حبيقل ١‏ سمنة: محمد حسني 


حبوش ٠‏ سنة. واسحق حسني حيوش ١9‏ سنة. 


أبو دآاود 


القدس ‏ الحاج يدوي داود شحادة الكالوتي - 





.... الا عاصا 
.... ».لم عاما 





1 بيت ل جليلة ؛ اليس دعيق 
3 








فرضت سلطات الاحتلال امر الاقامة الجبرية على الطالبة اشيماء مسن 
ادريس خروب - >> سنة ‏ من سكان مخيم يلاطة لمدة ستة اشهر وهي 


كما جددت تلك السلطات امر الاقامة الجبرية للمرة الثالثة على التوالي 
ضد محمد دراغمة احد طلبة جامعة النجاح في بلدته طوياس مع اثيات 


كما جددت الاقامة الجبرية على ابراهيم مهنا من سكان قرية دير 
الغصون قضاء طولكرخ لمدة ستة اشهرء وذلك للمرة الثانية على التوالي.. 


بدل قيمة الرسوم التي فرضوها على التجار ولم يستطع التجار دقعها.. 








م رت اج[ 0 


ةا 


17ت ج كج لوخ ززم زط واد ةينهد لاوجو 0م 
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©" العربي 














حوالي ٠دركه١‏ مواطن عربي خللوا في فلسطين المحتلة بعد حرب عام 
0 

ورغم كل تلروف الحصار كير هؤلاء في جحيم الحرب اليومية التي 
بخوشونها ضس سلطات الاحتلال الصهيوني واصيح عددهم في عام 19194 


حوالي 00٠٠ر6١5‏ نسحة إحسب التقديرات الصهيونية) أي ما نسبته 
-ر71 من أجمالي عدد القاطنين في فلسطين المحثلة عام 1944. والبالغ 
احواني ركرك 


واما فى نهاية اعم فقد بلغ عدد العرب 0٠٠ر774‏ نسمة من 
مجموع قدرد 00-0ر57٠ر؛‏ نسمة. (انظر تقرير الارض المحتلة اصدار دار 


الجليل عمان ام 
ومنذ بداية الصدام. شكل هؤلاء المواطنون العرب رقما صعبا لم 
تستطع الصيغ والمعادلات الاسرائيلية المطروحة ان تتجاوزه وظلت قضية 


مؤلاء اشبه بلغم موقوت يدرك دهاقنة الصهاينة انه لا بد ان ينفجر يوما. 
وما يربكهم هو العجز عن الاتيان يعمل حاسم يعطل هذا اللغم. فالواقع 
الموضوعي دقول ان هذا اللغم لا تنفع معه تقنيات التفجير عن بعد. والاهم 
صهيونيا ‏ ان هذا اللفم ينفجر يعجرد لمسه. فحتى عندما يريد الصهاينة 
اطلاق اسم على هذا (الكم) العربي فانهم يضطرون الى الالتفاف اكثر من مرة 
محنينا يسهى المواطنون العرب بالاقلية غير اليهودية. فحينا يسمون .عرب 
اسرائيل. وحينا يتم تقسيمهم حسب الدين. وكان هناك قومية اسلامية 
ومسيحية واخرى درزية. وحينا يتم تقسيمهم الى بدو وحضر وهكذا. 

ولا بقتصر تعدد التسميات على تعدو الجهات التي تتذاول موضوع 
المواطنين العرب. وانما جد هذا التعدد والتنافر حتى في بحث يفترض ان 
يكون موضوعيا وعلميا. وهذا ما يتضح في الكتاب الذي نعرض له في هذه 
العجالة (وهنا يكمن الخلل الاول في البحث وهو عدم القدرة على تحديد 
وتوحيد اسع (القلاهرة) التي يحاول معالجتها؛! 

هذا الكتاب صدر عام ١347‏ عن معهد فان لير للدراسات بالقدس المحتلة 
بعنوان: الاسرانيلي [أا190 - 515 0م06ا2) وفي ذلك اشارة الى ان المواطنين 
ن السدس عدديا بين من يعيشون في مناطق في فلسطين المحتلة منذ 








عام دة 
و 
والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات لكتاب مختلفين قام بجمعها وتحريرها 


. +0 الوف هارفين تقذعها على بستة فصول. تناول القصل الاول منها مقدمة لمحرر 


الكتاب اكد فيها على ان مشكلة عرب المناطق المحتلة عام ١4544‏ هي مشكلة 
يهودية ايضا. رغم ان قسطا وافرا من اليهود يتجنبون الخوض فيها ويُواصلون 
اغماض العين عنيا. وبالتالي فسوف تاخذهم المفاجاة عندما تنفجر القضية خلال 
الجيل التالي. وهو امر لا بد منه كما يرى الكاتب. 

اما في الجزء الثاني من الفصل الاول فقد وضع الكاتب صورة احصائية 
للعرب في هذه المناطق المحظة 


الحفاظ على الشخصية الوطنية 


ثم تحدث الكاتب عن تجارب عدد من الشخصيات العربية التي تمت وعملت 
في سنوات الاحتلال ومن هؤلاء انطون شعاس وحنا أبى حنا وزيدان عطشه 
ومحتد ويلاء 
: على حين تابع كتاب اخرون مثل عطا الله منصورء وسامي سموحة دراسة 
مشكلة واحتمالات اتدماج هؤلاء العرب في المجتمع «الصهيوني» وعيشهم 





* المشترك معا. ويلاحظ القارىء للكاتب ان هذه الاحتمالات واهنة جدا بسيب 


.“الرفض العربي للذويان ولتغبيب الشخصية الوطنية؛ كما نتعلق ايضا يرقفض 
اليهود اعطاء حقوق متساوية للعرب» فحتى ذوى المواقف «الصهيونية المعتدلة» 


'يمن فيهم الكاتب نفسه ‏ الوف هارفين ‏ يعترفون بوجوب اعطاء العرب حقوقا 


:(مدنية) متساوية مع اليهود. ولكنهم يستهجنون اعطاءهم حقوقا وطنية. 

ثم ياتي الفصل الرابع ليعالج قضية الهوية الوطنية لدى هؤلاء العرب 
وتمسكهم بها. والعوامل التي ا على اشعال جذوة الروح الوطنية لديهم. 
ومن القراءة العامة لما هو مطروح, تخرج بانطباع مفاده ان هذه الروح الوطنية 
الخذة في التنامي لعدة اسيان:- 

- بحكم اختلاط وتفاعل عرب المناطق المحطظة عام ١5548‏ مع أخوانهم في 
المناطق المحتلة عام ١9717‏ ووحدتهم التي تجلت في اكثر من موقف (وخاصة في 
يوم 3 كلاول) 

ن التحرك السلعي ‏ يثير في هؤلاء العرب مشاعر الامل بان (قضيتهم) 

ستحلا 9 ايضا. 

- وكذلك الحال. فان اية حرب عربية اسرائيلية تفذي روحهم الوطنية؛ ولا 
مجال هنا للحديث عن الجاتب الذي يقفون معه (بعواطفهم على الاقل). 

اما اعطاؤهم حقوقهم ضمن التجمع الصهيوني, فتجعلهم اميل الى المطالبة 
بمزيد من الحقىوق حتى الوصول الى الحقوق الوطنية الامر الذي يعني الصدام 
المباشر مع الصياينة ٠‏ وكذلك فان زيادة الضغط عليهم وتضييق سبل العيش في 
وجوههم تجعليم اميل للعنف واكثر قابلية للانقجار 


ما كل ما يعرف يقال 
ويلاحظ القاريء للكتاب ان الكتاب العرب (الذين ساهموا في مادة هذا 
اليهود. وتعكس هذه المسأله نقطتين جوهريتين 
وما 0 ا يقوله عرب هذه المناطقء والنقطتان همات 
ان العربي وان وصل لعجاو الكنيست. الا انه يظل يدرك إن «ليس 
7 ها يعرف يقال». وبالتالي فلا بد ان يكون (اقل) صراحة عند كتابته أو حديثه 
في اي موضوع. علما بان هناك 0 (جاهزا) للعقاب يتمثل في محاكمة اي كان 
بتهمة (التحريف). 
"ان هذا الكتاب. وكل وسائل الاعلام الصهيونية الاخرى قير مستعدة الا 
لطرح وجهات نظر قطاع معين من العرب ‏ اعني ذلك القطاع الذي يؤمن 
بامكانية التنضال من داخل ات الاحتلال الصهيونىيء وهؤلاء مختلقون في 
أتجاهاتيم ويمتدون من الليكود (زيدان عطشة) ومرورا بالعمل (عبد الوهاب 
درواشه) 


الكتاب) اقل صراحة من اقرائهم 
يما يتعلق يما ذ 


ومن هؤلاء ينم استبعاد اراء من يتهمون «بالتطرفء (اي الذين يتحدثون عن 
حقوق وطنية متساوية للعرب) مثل توفيق زياد وغيره. 

ولكن هناك قسم كبير اخر لا يزال يؤمن بوجوب مقاطعة كاقة المؤسسات 
والمنابر الصهيونية باعتيارها مناير احتلال لا يمكن النضال من خلالها مطلقاء 





ويالطيع من المستحيل ان تنشر وسائل الاعلام الصهيوتية يل وحثى معافد 
الدرس والابحاث الصهيونية (الخاصة اوشيه الخاصة) آراء مثل هؤلاء. وبالتالي 
يفتقد هذا الكتاب مثله مثل سواه من الكتب والدراسات الصهيوتية الي ايسط 
مقومات البحث الموضوعي الذي يجب ان يقطي نماذجه كافة الشرائح والاراء. 

ورغم ذلك يلاحظ القارىء اختمار تجربة معجونة بالوجع اليومي الناجم عن 
المعاتاة تحت الاحتلال. حتى في كلمات عضو كنيست (محمد وتد) ونئقل عنه هتا 
حرفيا يعض ما يقوله في الصفحات 7" و77 من الكتاب موضع المتاقشة. يقول 
محمد وتد. عتدها ارى أن اليهودي يتعاهل مع اليهودى الاخر كذئب. قان من 
الصعب على ان اتوقع أن يكون غير ذلك في تحامله معي كعربي. وعتدما ميق 
الجندي الدرزي على المشاركة في حروب «اسرائيل». يطالب بحمل السلاح من 
اجلها. فانه يتلقى (جزاء) يواجه به يومدا ويتمثل في مقولة) «تحن لا تريدك هناء 
اذ لا يوجد لدينا سوى خط فاصل واحد بين اليهودي وغير اليهودي». 

ويرى وتد ان هذه النزعة الشوفينية في الكيان الصهيونى ليست بنت اللحظة, 
وائما راققت هذا الكيان منذ بدايته. وهى اخذة في التعمق يوميا 

مما سيق نلاحظ ان الكتاب ومعهد قان لير اجمالا لا يحاول طرح مشاكل 
هؤلاء العرب من اجل التذكير يحقوقهم» قهو لم يعرض الى تفصيلات الممارسات 
الصهيونية من فرض الحكم العسكري على العرب بعد اقامة الكيان الصهيونيء» 
ومصادرة اراضيهمء والتحيز الذي يمارس ضدهم في المدارس والمؤسسات 
التعليمية. يل وحتى التمييز ضدهم في مياه الشرب! 


اعراض الاصابة بالعنصرية 

لا يحاول الكاتب طرح هذه الاشكالات بتقصيلاتها لانه يدرك انها عبارة عن 
اعراض لمرض واحد هو عنصرية الكيان الصهيوتي الذي يقوم على اوهام الماضي 
المتمثلة في ثقاء العنصر والتمييز حسب الدين». 

أنه يكتب محاولا حل مشكلة تواجه الكيان الصهيوني: وليس لصالح العرب 
في المناطق المحتطة عام 1١954‏ 

انه يكتب ووراء كل سطر يكتبه مقولة كررها في اكثر من موضع مفادها ان 
هؤلاء العرب هم جزء من وطن عربي يطوق الكيان الصهيوني. 

وضمن هذا الطرح. قحتى لاكثر الصهاينة اعتدالا لا يمكنهم تصور العرب 
الذين يعيشون في فلسطين كطابور خامس!! يهدد بالانقضاض في اللحظة 
المناسية. 

كذلكء فان هنالك هدفا اخر من طرح مشكلة «الاغلبية اليهودية مقايل الاقلية 
العربية» يتمثل في خلق (جو ايحائي) يمهد لتوحيد الصهايتة داخلياء وكان مقل 
هذه الابحاث تقول لهم: ١لا‏ تقتتلوا على قضايا اليهود الشرقيين والغربيين» 
اوالمتدينين او العلمانيين او اليمين او اليسارء فهناك خطر مشترك يتهددكم 
جميعا يتمثل في هذه الاقلية العربية التي تنمى بشكل كبير. 


نحو دراسة شاملة 
وف المقايلء قان طرح المشكلة يجب أن تستثير فينا كعرب نقاط ننيه ياتجاه 
ممارسة اكثن شمولية ووعيا في تعاملنا مع. عرب المناطق المحتطة عام 1954. 
اذ ينبقي في وجه. حملات التضييق على التعليم في الوسط العربي: أن.نؤمن 
لطلابتا هناك امكانآت الدراسة في الخارجء اخذين بعين الاعتبار تدني المداخيل 
الاقتصادية لابناء شعبنا هناك, وعدم قدرتهم على تحمل نققات ارسال ابتائهم 
الى الخارج. وهذا واجب ملقى على العرب والفلسطينيين مؤسسات واشخاص. 
كما يتبغي إن تدعم مراكز البحث والدراسة التي تمكن بعض اهلنا من 
اقامتها داخل المناطق المحتلة عام 1154 ».حتى يتسنى لنا الحصول على دراسات 
موضوعية عربية في وجه كم هائل من الدس الصهيوني وحتى لاتظل اسرى 
المعلومات التى تبثها ماكنة الدعاية الصهيونية بمؤسساتها المختلفة. 
ان وسائل الاعلام الصهيوني تركز في تعاطيها مع عرب المناطق المحتلة 155 
على مقولة ان العرب في الخارج قد تتاسوكم, ولا مناص أمامكم من العيش معنا 
والقبول بما قد نعطيكم من حقوق وف وجه ذلك ينيغي العمل على خلق اكثر من 
نقطة اتصال ممكنة مع اهلتا هناك: عبر وبسائل اعلامناء ومن الافادة من بعض 
المواسم والمناسبات التي يسمح قيها لبعض عرب المناطق المحظة 1554 
بمشاهدة اخواتهم العرب في الخارج. 


ارقام غير محايدة 

ومثل هذا الاهتمام يجب أن يتبع من رؤية شمولية لاهمية هؤلاء العرب فٍ 
ميزان الصراعء انهم سيشكلون بعد سنوات قليلة تلث اجمالي عدد السكان في 
قلسطين المحتلة 1544. وبالتالي قهم جزء اساسي من مكونات ميزان القوى 
لصالح القضية العربية.. 


صحيح ان هؤلاء قد صمدوا ف ارضهم في احلك الظروقء ولكن ايضا لا 
ينيغي الاكتفاء بكوتهم (كما) من اليشرء بل يجب العمل على خلق حالة صمود 
نوعي ايضا بينهمء في ظل حالة السخط ضد إلكيان الصهيوني: والتي تعتبر من 
أبرز الظواهر التى يبررّها الكتاب: بدءا من قضائدهم وانتهاء يجداول تتائج 


استطلاع ارائهم؛ ولعدم اتفاقنا مع الكاتب الهصيوني في المقدمات او النتائج 
المتعلقة بهذه المشكلة فاننا نكتفى يايراز يعض الاحصاءات والارقام من كتايه, 
علما بان الارقام الصهيوتية هي ارقام غير محايدة اطلاقا. 


مدى رضا العرب عن بعض المؤسسات الصهدوسة 

الكنيست الديمقراطية حرية النظام 
في الكيان 

الصهيوني التعبير القانوتي 
راض جدا درة در١١‏ لار11ا /ار>1 
غير مبال -؟1١‏ ر؟1 لار١1‏ /ار1 
ساخط حراا كن ارم /ار5 1 
ساخط جدا 4ر5؟ كر١1‏ 11 5ر1 








> ملاحظة: يجب الاخذ بالاعتيار هنا ان اجابة (غير مبال) هي هنا نوع من 
السخط يتردد صاحيه في الاعلان عنه في ظل ظروق القمع التي يعيشها اهلنا 





هناك. 
معدل الاعمار في فلسطين المحتلة لعام ١917/8‏ 
اليهي- الود العكت سرب 
الستة المجموع ‏ متوسطالعمر المجموع ‏ متوسسط العمر 
وهو لءء م1090 ا5رلالا سنة ٠ر144‏ الار١٠‏ سنة 
مم19 ١56را4ار؟‏ 5ر70 سنة 08ر78 سنة 


»* ملاحظة: السكان العرب في اسرائيل اصغر سناء وكما يلاحظ من الجدول 
فان متوسط العمر عتدهم يقل عن سيع سنوات عن اليهودء اي انهم جماعة 
شاية, اضافة الى كونها اعلى تكاثرا طبيعيا 





توزيع السكان العرب 

حسب المنطقة الجغرافية 
المنطقة العددن 
الجليل والشمال (منطقة حيقا) ا 
المثلث الصغير (الخضيرة وتباح تكقا) لاا 
- النقب الشمالى مدقف 
القدس العربية ؟؟ 
الرمئة واللد «لرا1ا 
-يافا تل ابيب ١لورة‏ 









توزيع السكاق العرب <ه حسب وي :الجيا م 

١‏ ادن وييلق عدد العرب فيها ٠“‏ -ارة ٠١‏ موزعَينَ على المذن التالية: 
الناصرةء شقاعمروء حيقاء عكاء تل ابيب - يافاء الرملة, اللدء القدس. 

1 - مستوطتات مدينية وبيلغ عدد العرب فيها ٠ر15١‏ نسمة موزعين على 
١‏ بلدة يزيد عدد سكان كل متها عن 56 نسمة. 
-٠ره ٠١‏ نسمة موزعين على 7١‏ 
قرية يترأوح عدد سكان كل منها بين 28ر5 ب <0<دره قسمه. 
درغ نسمة وهم موزعون على 
5 قرية يقل عدد سكان كل منها عن نسسمة. 

© يدو رحل : ويباغ عددهم +١‏ 
و4١‏ عشيرة اخرى في الج 


تأتير سيامي حاسم 
ونخلص من ذلك الى القول ان التركيز الاكير للعرب في المناطق المحتلة عام 
4 هو في الجليل حيث يزيد عددهم الان 5٠١‏ القا على حين يقيم في القدس 
مئة الف من العرب. 


«٠رهه‏ نسمة موزعين على 71 عشيرة في النقب 


ولهذه الحقيقة الديمغرافية بعدها السياسيء» فالجليل لا يزال غير مستوطن 
تماما باليهودء يل ان الاحزاب الصهيونية المختلفة ويخاصة حزب العمل تبدي 
قلقها بين فترة وأخرى من تعريب الجليلء وعدم قدرة المستوطنين الصهاينة على 
الثبات ف هذا اليحر العربي. 

اما القدسء فمن المستحيلٌ في ظل ثبات مواطنيها العزب.' ان يقتنع حتى 
الصهاينة بانها عاصعتهم الموحدة, اتها مدينة ثنائية القوفية هذا ما تقوله 
المعطيات الديمغرافية على الارض وليس الاوهام المحلقة في الفراغ. 

واذا كان لا يد من اعطاء وضع الاقلية للعرب فلا اقل من اعطائهم كافة 
حقوقهم المدنية» وتذكر هنا أن ما يسمى «باعلان استقلال» الكيان الصهيوني 
لعام 1454 ينص على امساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لكل المواطنين 

بغض النظر عن اية اختلاقات في الدين اى العرق او الجنس- ويكلمات اخرى بان 

الحقوق السياسية العربية مضمونة لو كان الكيان الصهيوني يحترم القوانين 
التي وضعها عشية اقامته. 


ومن ناحية اخرى, لا يثير أي كاتب صهيوني مسالة حق العربي من اهاألي 
المناطق المحتلة علم /118 في العودة» بل ان ن المواطنين العرب الذين لم تكن لديهم 
وثائق تثيت اقامتهم في فلسطين المحتلة عام 1554 يعامل عدة الاف منهم 
(كمواطنين) مع وقف التنقيذ, ولا يحق لهم الحصول على وثائق شخصية كاملة! 

مع ان قانون العودة, كما يطبق على الجانب اليهودي واضح وصريح ويسمح 
بعودة معظم اللاحئين العرب الذين غادروا ارضهم في حالة الحرب الطارئة عام 
0 

والعجيب اننا لم تعد نسمع مطالبة بحق هؤلاء لا في العودة ولا في التعويض 

فاذا كان الكيان الصهيوني يحترف بالحقوق السياسية والاجتماعية للعرب 
تحت أحتلاله. قكيف يتسجم ذلك مع حرماتهم من حقوقهم الوطنية؟ وما معنى 
الحق السياسي دون حق تقرير المصيرّة 
















ترجمة وتعليق ' 0 بشسن شريف البرغوثي 


وأذا سلعنا بامكانية تسوية هذا التناقض القانوني المنارخ, وقلنا. ان حق 
تقرير المصير ليس حقا سياسيا: وائما مطلب .وطني فقط: (حسب' ما يزى 
الصهاينة) فان حق العودة لا يمكن الالتفاف عليه يهذا الشكل ذلك' أنه حق, ٠‏ 
اجتماعي تماما مثلما انه حق سياسي ووطني 

ومن تاحية اخرى, قان الاحصاءات تبين ان 9 لا.زالوا سريف امن 
ممارسة حقوقهم السياسية حتى ضمن. ما تسمح به . القوانين الانتقالية 


لا يوجد دستور اسرائيلي متكامل 0-6 اللجوء النه. وتؤضح م الارقام التالية 

ن الكيان الصهيوني لم يعط العرب ايا من حقوقهم السياسية: وكما يقول معد'. 

اكتاب الصهيوني (ص ؛ وص ٠‏ من الكتاب) فان الارقام تفصح عن تفسها. . 

فترة الكنيست التاسعة (1541) كان عدد العرب يساوي سدس العدد 

الاجم اللسكان عل حيد كانت قسيتهم فق الكنينت 5 (لصالح اليهوذ 
طبعا) . : : 0 


وظل عدد العرب في الكنيست قليلا حسب التوزيع التاليه 209 اابتفاع د ع 
مشاركتهم ف الانتخايات كما توضح الجداول التالية: 








دورة الكنيست نسبة المشاركين: | عدد أعضاء 
العرف من 2000007 
أجمالي عددهم 7 "الكئيست.. 
الأول (5: -ذم*لم ” رولا 
الثلنية (1ه-0ه) قرفا ون 
١‏ -“القفلكة» (فمخاقه) سوكة اندامم 
الرائعة ل ا “7 اكرجم .., 7 
الخامسة (16-51) كرفلا . 1 20006 
السندسة (54-56) حلام ا 
السابعة (8-55/) لزاه ا 
الثلمتة 70 /ال/ا) زعم 3 
التاسعة (لا/ا- الم) رهلا 0 


* ملاحظة: وعلى آية حال يلاحظ ان الاقبال بين لعزب على اللشاركة ف 
انتخابات الكنيست اخذة في التراجعء مما يعني على ل البعيب توسعا في الهوة 
الاخذة في الاتساع اصلا بين العرب .اليهود. 


اما بالتسبة للسماح للعرب بالمشاركة في الوظائفٍ الرسمية فقد دل كتاب 
الحكومة السنوي الصهيوني على وجود 52437 يهوديا يحتلون مناصن حكومية” 
رفيعة مقارتةب 51 عربيا يحتلون مواقع مشابهة (اي أن النسية 70:١‏ لصالح 
اليهود). ٌ 


اما في الجامعات الصهيونية قهناك ٠٠‏ 7 يهودي يحتلون مواقع أكاديمية 
.هقابل 5١‏ عربيا فقط'(اي ان النسية )٠١ ١1١‏ 

واضافة الى ذلك فلم يشغل اي غزبي منصبٍ قاض في المحكمة العليا؛ كما لا 
يوجد أية مؤسنسة اقتصادية كبيرة يتزاسها عربي ولا مصرف ولا مشروع 
صناعي ولا زارعي ‏ ويلاحظ مثلا ان العمال العزب يشكلون /5١‏ من العاملين 

في الزراعة وارة5/ من العاملين في قطاع البناء. على حين يعمل منهم ف مجال 
الطاقة والمياه ارة/ ققط اما في مجال التمويل فتصل نسبتهم الى 1ر”؟/ز اضافة 
الى حرمائهم من ملكية أرضهم. وسد ايواب العمل فيها امامهم. 


وباختصار. فان العرب الذين ظلوا في المناطق المحتلة عا 
1 ا د 
ضطهاد! عنصريا في كافة عناجي الحياة الشيا 
والثقافية. 


: 4 . يواجهون 
اسية والاقتصادية والاجتماعية 


ولا شك أن القاء الهبوء على 1 
0 بعشر جواتب هذا الاضطهاد والحمل على دراسة 
اوضاع اهلنا هتاك,ء » هى في نهاية الامر محاولة 0 الكامنة لصالجنا 
معادلة الصراع. 0 شعرية اتوي الكامنة 8 

ومن الواضح زان ١ 3١‏ 

من الواض ضح أن ميزان ان اقوى لن يختل لصالحنا آلا اذا عرفنا كيف تستدد 
كل تقاط وتنا ألتي هي بشكل تلقائي نقاط ضعف 0 وذا ومكامن مقتلة 


يسم. الله الرحمن الرخيم 

دعوة عطاء رقم: (7) لسنة ١9419‏ 

٠‏ سلطة اقليم العقبة بتمذيد خط مياه الى 'متطقة 
مستودعات وتخزين "اليات المتعهدين ومعامل :الطوب: والبلاط 
مدينة العقبة حسب الشروط واواصفات" الموضوعة لذللكد' 37٠‏ 

فعلى الراغبينمن المقاولين 'امستفين لدي دائرة الغطاءات ..: 
الحكومية فثة رابعة مياه ومجاري. فما .قوق مراجعة السلطة - 
لاستلام نسخ العطاء مقابل عشرة دنانير غير مستردة + : 

آخر موعد .لتقديم العزوض الساعة :انعاشزة من :سباح 5 
الخميس المواقق 6:///افه! . 





يعلن للعموم بمقتشى أحكام 7 الملوة 
والقرى والابنية رقم 4 لسننة 1137 أن منجلس' التنظيم الاغل قد 
بقراره رقم 7/15 تاريخ :1941/6/84 عدم الموافقة شٍ 


رقم *» من فلن 















































































قف السنيعينات واوائل الثمانينات 
بدأ الكذير من المستعمرات الييودية 
بالظهور:. داخل المناطق الفلسطينية 
العربية بادعاء ان هذه الاراخي كانت 
بالتاريخ الماضي لاسرائيل. ولم يحاول 
احد' حتى «الحكومةء ان يملغ هذه 
الس مراف 





السيت 517 حزيران لاموام 


ق 1 فد 
الواققة هناك بعدها ق الطديق. ع بداو 
الجتود عندما حاول ان يعترضيهم. لم يؤد هذا اكاك الى مقدل إحد 
إلا أن العديد من الاسرائيليين اعترضوا بسخط على هذا الهياج. ثم 
0 اسحق رابين وصف هذه الغارة بانها شينح كبيرة. أما 5 
الننشى الاسرائيلية فانها نردت بما وصفتهم به الجريدة أليومية 
«هارتسء٠‏ بانهم مجموعة يهود متعطشين للدماء. 


في الضصفة الغربية. وهو 
انيلية. 0 3 
2ه دون اللجوء الى القانون. 


نوا بتكسير رَجاي" الات 
المخازل. ث ام انقضوا على احد 





الحكومة كانت في السابق قد 'زودتهم 
بمبلغ 55١‏ مليون دولار اما هذه 
.السنة فائها دعمتهم بمبلغ ١5-‏ مليون 


دولار. ان قوان 
بالانقسام. 


الحركة اخذون 

بالاضافة الى هذا فان المستوطتين 
اليهود بدأوا يهابون المؤتمر الدولي 
للسلام فوزير الخارجية الاسرائيلى 


٠‏ شمعون بيريز بدأ يحصل على الدعم 
الكاني من 


الكثير من التجمعات 


الاسرائيلية الاخرى. وهو شخصيا 
يعتقد بان مفاوضات السلام هذه من 
الممكن أن تؤدي الى حل القضية 
القلسطينية ويالتالي إلى عدم اتدلاع 
الحرب. 

أن أيجاد معاهدة سلام مع العرب 
هو بمثابه كابوس لمجموعة جوش 
أيموتيم التي ترى ان معاهدة السلام 
هذه ستؤدي الى خسران المستعمرات" 
الموجودة يالضفة الغربية واعادة 
الارض إلى اصحايها الفلسطيتيين. 


مخصصات اخرى 


من اجل منع حدوث معاهدات 
السلام هذه قان الحاخام موشي لفنجر 
كان قد اوجد مجموعة جوش ايموتيم 
بعد الحرب التي وقعت سسنة 151/5 
هذا وقد وجد موبثي لفنجر الدعم 
القوي من رئيس الوزراء متاحيم بيغين 
عتدما عين اسنة ل517١ا.‏ وا 


لطلبات هذه المجموعة المتواصلة فان 
الجناح اليميتي يحكومة ييغين قرر 





توفير المال اللازم من أجل يتاء اريعين 
مستعمرة يهودية قي المتاطق العربية 


المكتظة بالسكان الفلسطيْنيين. اعتير 
الرئيس الامريكي السابق كارتر هده 
لخطوة غير قانونية. اما الرئيس روتالد 
ريغن فاعتبرها «مشورة في غير 


وللاسف ان بيقين وخلقاءه وعلى 


وأسهم امدق تام وبَيْرِيد استهروا 


ييناء هذه المستعمرات. 





من اتباعها من الاستقرار في الضفة 
يشكل يدعوا الى 
الاسران من القرى: العريية: 

وفي نفس الوقت قان مجموعة 
جوش ايمونيم قامت ياغراء - + +*ره7؟ 
شاب يهودي مهني من الاقامة في 
تجمعات بالضفة الغربية قريبة من تل 


ابيب والقدس.. 
اما في متتصف الثمانيتات فان 
جماعة «هتحياه اليميتية المتطرفة 





النطوان التي يجب اتمامها للضفناعلىابرانمن اهل وقف حرب الخليع 


هنك الكثير من التحركات 
الدبلوماسية والعسكرية للعديد من 
الدول بقصد 'الضغط على ايران 


لوضع حد للحرب العراقية 
الايرانمة المستمرة منذ سيع 
سئنوات. 


ومع ان المصادر: الدبلوماسية 
والحكومية غير متفائلة بالنسية 


لاستجابة ايران لخطوات السلام ” 


هذه. الا انهم يتوقعون ان تؤدي الى 
ازالة الانشقاق القائم. 
ان هذد التحركات تقوم على: 


١‏ - ايجاد قوة عسكرية امريكية في 
الخليج العربي. 
؟ - محاولات العديد من 
الديبلوماسيين العرب اقناع سوريا 
بالحد من علاقاتها مع ايران. 
محاولات الدول الكبرى قي 
الامم المتحدة الضغط على ايران من 
اجل انهاء اعتداءاتها المتكررة على 
سقن النقط واقناعها باتهاء الحرب. 


2 ِ - 
نذا #دتيراء فز لوو ولت 
باداريد ا للناسةه الجديدة : مجد الحسّيني 
أعد الفلسات الحادئة علوي اسم كَة السباهة : أشبى الأكريرق 
اللساشك ١‏ | راهيك نيه ء سل بسيافية ! وطييه 2 0 ) مص 


ةيا به ومبزعي لنإطفالق 0 
اية م الصاللات لاقامة حتلنة يت الاعراس 


عطريي اللاذ اعله و الملمريوة دت * للم ههه 


ان المحلليين السياسيين لا 
يستطيعون معرقة ردود الفعحل 
الايراثيةء وبعض ١‏ الديبلوماسيين, 
يتوقعون ان تؤدى هذه الخطوات الى 
أصرار القادة الايراتيين على 
الاستمرار بالحرب. 


بعد ان ترإجعتر إلقوإت المعراقية 
الى حدودها:-الفاصلة سن لإحكاء 
اعلتث العراق عن نيتها يانهاء الحرب 
الا ان ايران بقيادة اية الله .خميني 


استمرت باعتداءاتها المتواصلة على 
الحدود العراقية, ولقد اصر أية الله 
الخمينى والعديذ من القادة الايراننين 


على استمرارية- هذه الحرب وعدم 
وقفها الا بشرط واحدا وهى :تتحي 
أثرئيس العراقي صدام حسين عن 
الحكم. 
لقد كانت هناك الكثير من المحاولات 
من الدول العريية وعتى راسها الجزائر 





باد عاوقيالسير - بشاري العشاعة 
هائف 2159 يم 


إل ىكافد ا مومس وود دحعة 
اوك - على عريتت مهدا 


وروفس رسائط بتلبه 





















بالاضافة الى جهود الامين العام للامم 
التحدة واليايان بالعمل على اتهاء 
الحرب بين العراق وايران: الا أن هذه 
الجهود قد باعت بالفشلء هذا الامر 
دفغ الكثير من المحلليين السياسيين 
الى الاعتقاد بان انهاء هذه الحرب لن 
يتم الا يعد موت الحميتي. 

ان الكثير من الموظفين الحكوميين 


الخليج ولكنهم يشكون بمصداقية 
الادارة الامريكية بالسعى الى ذلك 


خاصة بعد ان قامت ببيع السلإح 
وقطع الغيار الى أيران سنة ١540(‏ - 
4 


ثم ان الدور الذي بلعيه الاتحاد 
السوفيتي وعلاقاته الطيبة مع العديد 
من الدول الخليجية قد اثار لديهم 
العديد من التحفظات خاصة عندما 
قامت الكويت بالتوقيع على الاتفاق 
الكويتي السوقيتي المشترك والمتضمن 
حماية ناقلات التقط. 

ومع ان ادارة الرئيس الامريكي 
ريغان تدعي بانها قد حصلت على ما 
ترجؤه من دعم من الدول المشاركة في 
مؤتمر فينيا الا ان التصريحات التى 
اعلتت بعد اتتهاء المؤتمر طالبت بمبد1آ 
الملاحة الحرة. هذا الشيء لا يتواقق 
هع ما ترجوه الادارة الا وهو قوة 
مشتركة من اجل المحافظة على سلامة 
امن الملاحة في الخليج العريي. 

ثم ان الاسوشيتد برس رددت ما 
.قاله احد: الشيوخ يعد اجتماعه مع 
الرئيس الامريكي ريغان «يان يريطانيا 
قد. واققت على حماية ناقلات النقفط 





الكويتية»: ' 
ان الخظوات الديبلوماسية التى 
تقوم بها ..الامم المتحدة والكويت 


سيكون لها تأثير كيير اذا تجحت وهذه 
الخطوات , تسعى من اجل أققاع 
الصين التي تزود ايران يمختلف 
أنواع الاسلحة بالضقط عليها من 
اجل أنقاف "الكزب 

هذا وحسب ادعاء بعض الموظقين 
الحكوميين الامربكيين قان الصين قد 
اتودت أيران بالعديد من القذائف 


صوياج - عماية يأقيا جيس 
.بشع وسراء جميع انواع الذهب | 
تلفون 2441152 


قطع اراضي 


لدينا قطع اراضي مقروزة بمساحة 
دوئم لكل قطعة في الحمر مقليل 
ضاحية الاميرة هيا وضَمن حدود 
أمانة عملن الكبرى حوض رقم 1 
السلط 
للاستقسار ات (041553) امع 
صاحب الارض مبتشره. 





المستعملة ضد السفن والتي بدورها. 
قد قامت يوضعها على مدخل الخليج 
العربى. اما الصين فاتها لا تعترف 


يبيعها هذه: القذائف وايران تدعى' 


بانها قد حصلت عليها من القوات 
العراقية في السنة الماضية. 
لقد طليت الكويت من الصين ‏ كما 


كانت قد طليت سابقا من الولايات” 
الامريكيين” تواقون “الى “اتهاء ”هوب 11 سوج 


ند والآتحان السوفيتي -١‏ 
مساعدتها من أجل حماية سفنها من 
هجوم القوات الايرانية الا ان الصين 
حتى الان لم تجب على طلب الكويت. 

في نفس الوقت فان الجهود بالامم 


المتحدة لا تزال مستمرة من اجل' 


وضع صيغة توافق عليها الدول 
الخمس من احجل ايقاقف الحرب. 
والشيء الصعب هو وصول هذه الدول 
الى اتقاق حول العقويات التي يجب 
فرضها على ايران في حالة 
استمراريتها بالحرب. 

قد وافقت معظم دول الخليج 
الحربي على الجهود الكويتية من أجل 
حماية تاقلات نفطها. هذه الموافقة 
جاعت بالرغم من الجهود الايرانية منذ 
اسبوعين والتي تسعى لاقتاع هذه 
الدول يانه لا يوجد مجال للقوات 
العسكرية التابعة للدول الكيرى 59 
تلعب أي دور في مياه الخليج العربي. 
وقد استمعت دول الخليج باحترام 
لوجهات النظر الايرانية, آلا اتها 
بالنهاية اعلنت في بلاغ رسمي ضرورة 


وجود قوات امن دولية من اجل حفظ . 


السلام في مياه الخليج العربي. 

ثم ان جهودا اخرى بامكان الاردن 
والسعودية بذلها من اجل وقف حرب 
الخليج وتطلخص بحل المشاكل القائمة 
بين سوريا والعراق. 

ان الدييلوماسينن العرب ييذلون 
جهودا جادة من اجل وقف الحرب ثم 
انهم- كذلك يسعون من أجل الحد من 
التقكك بين الدول العربية. اذا وقفت 


' سوريا مع الدول العربية ستققد ايران 


دولة صديقة لها في وقت هي بحاجة 
ماسة لكل الاصدقاء. 0 


صفق م#رجج أ مساعز 82 
هرش الرغاق الرسة ورد 


ربد / اريخ الرصةر ديت 
سيم االفربمدوس 

ادر بشايعاترول (وّضبتح 
تامع اسدن / وص 












والتى تدعم المستوطتين قان تفوذها قد 
أخذ بالازدياد دآخل الكنيست 
الاسرائيلي. 

يقول ميرون ينقيستي الخيير في 
شؤون الضفة الغريية المحتلة أن ما 


حققته جماعة غوش ايمونيم على مدى 


“منيؤات انتعنى “ما 'حكقته 
الكيبوتزات على مدى نصف قرن. 
الهجمات الارهابية 
لقد بيدأت اجماعة غوشن اايمونيم 
تفقد دعمها منذ حوالىي ثلاث سنوات 
عندما احددّت العناصصير المتطرفة في 
الجماعة طجا الى العنف وذلك 


بمهاجمة الحديد من المناطق العربية في 
الجرْء المحتل عشرات المرات. هذا 
العمل زاد من ططيخ سمعة الحركة. 

في سنة 1182 حكم على ثلاثة يهود 
ارهابيين تابعين للجناح اليميني 
بالحبس مدى الحياة نتيجة اطلاقهم 
التار على طلاب الكلية الاسلامية ثم 
عملت مجموعة من اليهود المتدينين 
الحركة. وفي السنتين 
الماضيتين فقد انضم الى هذه الجماعة 
5 شخصا فقط. 

لقد كان الذين يدعموننا متفائلين. 
اما خصومنا فقد كانوا 'متجفطين هذ[ 
ما قاله يوقال بن نون احد قواد الحركة 
الا انه أضاف: «واليوم اصبح الوضع 
متكوسا: 

نتيجة مواجهة هذا الاتخفاض في 
الدعم الجماعي قان قواد حركة جوش 
ايمونيم اخذون بالاتقسام قالمعتدلون 
امثال ين نون يريدون التعاون مع 
القادة الاسرائيليين والعسكريين. 
واخرين كامثال داتياله قايس يفضلون 
الاتجاه المضاد. في الشهر الرابع من 
هذه السنة قادت دانياله قايس التى 
تيلغ من العمر 7؟ سنة وهي ام لاربعة 


ضد هذه 


سعارا كد أكن 
دري مام ن دنا 
ررمة أوف ٠‏ منائس 











١‏ مركر التزلج الاردتي 
٠”‏ ساحة المدرج 


قندق القدس الدولي 





الروماني اعتبار!ا من ! 
* - الخطوط الجوية البريطانية في فندق انتركونيتننتال / جيل عمان 


اطفال مجموعة من المقاتلين وهاجمت 
مدينة قلقيلية في الضفة الغربية لان 
اجدر ",الاظفال" قاع ينها جلة: .سيازة 
عسكرية اسرائيلية بالحجارة. عندما 
سئلت عن فعلتها اجابت ياصرار بانها 
لاتهتم لهذه الحوادث الصغيرة. وفي 
الوقت الحاضر فان الكثير من قادة 
حركة جوش إيمونيم يطاليون بالحد 
من تَقُوْدَها الكنها شخضيا ل تكتر 
لانها استلمت العديد من رسائل 
اسرائيل بعد غارتها على قلقيلية. ثم 
تضيف قائلة: هناك العديد من 
الاسرائيليين لجانبي. وفي حالة توصل 
القادة الاسرائيليين الى تسوية سلمية 
مع العرب فاتهم سيوقعون اتقفسهم 
بمعركة مع قادة حركة جوش ايمونيم 
من أجل السيطرة على الضفة الغربية. 


صوت الشعب: 


ما الذي تريد مجلة تيوزويك ان 
تقوله؟ انها تقول ان الارهاب المنظم 
الذي يمارسه المستوطنون ضيد 
اهلنا في الاراضي العربية المحتلة. 
لج ,سوق الدرة النشاز في معزوفة 
الاحتلال الصهيوني. وان اغلبية 
الصهاينة لا تؤيد ما يقوم به 
المستوطنون. 

وما نريد قوله هنا ان استيطان 
المناطق المحتلة عام 194317 لم بات 
بقرار من حركة غوش ايمونيم. لقد 
قامت به حكومة العدو الصهيوني 
بقرارات رسمية في غور الاردن اولا 
ثم في المناطق المكتظة بالسكان 
العرب. 

أيضاء فان البحث عن جذور 
ارهاب المستوطنين يجب أن لا 
يقتصر على جماعة غوش ابمونيم. 
ولا على غيرها من الحركات المتطرفة 





بالتعاونممع 
قنححمق القصس الحددولكي 


111111011 اناع وملا 3 أعامظة 





مواعيد الحمفلذت مِومسنًا من /ا-ه مسشّاءً ومن 
شعو لمعناء ويا متام الؤثارة وا م2 .مع اك وسدتى ا رأدقية وصع نجحوج منتزلج 
ه رنطانيا ٠‏ السوير ء كرسشاء المت . دهف 


١ 1‏ ضافة شت مدت قاصة لسرلا حمر فط يناي 87 تدم و ارلا / لامور 
ورحه'مانية ! شه عى علي سك زا لت ل انردق ١‏ لرامة | جربل الدربسك مسن الساعة ١١‏ صياهًا الى اكوامره نمدا لعرس 





شرة صياحا 


© محمص شاهين- للعائلات ‏ جيل عدان ‏ الدوار الاول هاتف ؟ لادان 
سويت سوير ماركت ‏ جيل عملن 
7 - مطعم نيويورك نيويورك - الشميسائي 

4 مجمع الاسكان ‏ عالم الاطقال 

4 مطعم يدفي - جيل الحسين - هاتف 77410545 


الدوار الخامس هاتف 1767م 


ولا شك ان اوامر العفو المتتالية 
التي اصدرها هميرتزوغ عن 
الارهابيين 5 
وغيرهم على مواصلة 
باعمالهم العدوانية ضد 
خاصة في ظل اطلاق سراح جميع 
الارهابيين الذين اعتدوا على مخيم 
الدهيشة. 3 
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العجيب إن قيام أي 
غرتي إبالقاء" قخيلة 
هذا العالم يجعل العرب كلهم ]د 


ب 4 8 
1 
ظع 
8 


الدهودر قد شجعتهم 
القيام 
العرب 
الاسراتيلى باطلاق النار على مدلِدِين 
وعزل دون تمييز فمسالة فيها را : 


53 ا 


3 


اق 1ت 5030 11912 


لان عفر ا شك 1 يحوي 
1 
1٠‏ 
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يديه عيدج 


حقية 7 





هد 
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© 5 اله 


طن !0 
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ال 5 


كاتا اث 1 اذا 1 ان 





ع يي حا اال د و اا ا 












اس ؟١‏ امتح ةج حيهالة 


٠‏ موافالمسيارات مها بخن 


٠‏ - قيديو حواتمه ب وسط اليلد 
١١‏ - صيدلية المثار ‏ ماركا 
١‏ ل هطعم تراس قرطبة ‏ نقايل يوابة الجامعة. 


قن اح نص كد 
عم 












5 نك قلطا الت 1152 




































































| السدت الاول من ذي القعدة 407١ه‏ الموافق 07؟ حزيران 1141م. 


قِ عملبات الفصل الجماعي: 
السمك الكيير يأكل السمك الصغير 


الجائب المعروف في أزمة المستخدمين المسجلين على قائمة 
الفصل الجماعي ق البنوك الاجنبية العاملة في سوقنا المصرق 

يبرز اكثر ما ييرز في ذلك الجهد المكثف الذي قامت به نقابة 
المصارف لمذع عملية الفصل او لاقناع ادارة البنوك بالعدول 
عنها سواء في طرح هذه المسألة في اعلان منشور في الصحف 
المحلية وعلى مدى ثلاثة ايام.. 
كقضية ملحة على طاولة وزارة العمل وبالتائي الحصول على 
التزام ندبي من اصحاب القرار في هذه البنوك بعدم استخدام 
الملدة 1١‏ من قانون العمل الساري لفصل من لا ترغب في 
حفاظا على رزق العيال وتجذبا لهذه الينوك من 


تيد تشفيلهم.. 
هزة. 


والجانب المجهول حتى تاريخه يكمن في مدى قدرة اصحلب 
المصالح البنكية على تحمل مزيد من الخسائر النازفة من بند 
الرواتب المدفوعة لهؤلاء المستخدمين.. وهي قدرات لا يمكن 
المراهنة عليها في ظروف اقتصادية تتغلب فيها المصالح 
البنكية على الالتزامات الاخلاقية. والاحتمال الاقرب الى . 
الواقع ف هذه الاشكالبة العمالية ان يلتزم اصحاب القرار في 
هذد المؤسسات المصرفية بما وعدوا به شريطة ان يحتفظوا 
في اجراء تنقلات واسعة ف صفوف 
ا المفروزين ضلمن الفائض العمالى الى فروع بنكية 
بعيدة عن اماكن اقامتهم لاقذاع من لا يريد ان يقتتع بلن من لا 
درغب ف الاستقالة يجب ان يتحمل تكاليف ومشقة النفي 


بحقهم الطبيسي و 


بعيدا عن اسرته.. وهذه وسيلة ناجحة لتطفيش تلك الفئة من 
المستخدمات اللواتي لا يرغين بالعودة من الفرو ع الى بدوتهن 
بعد منتصف الليل!!. ويمكن استخدام وسائل أكثر فاعلية مع 
من تبقى من هذا الفائض العمالي اذا فشلت الوسيلة الاولى.. 
كحق طبيعي كما اسلفذا باللجوء الى تعيين مستخدمين جدد 
وبدون خبرة وتنصيبهم كرؤساء على المستخدمين القدامى 
ومن ذوي الخبرات الطويلة.. وف هذه الحالة يقوم المستخدم 
الجديد باصدار الاوامر والمستخدم القديم يقوم بتنفيذها على 
علاتها. فاذا وقع الخطا فان مسؤولية الخطا تقع على 
المرؤوس القديم.. وعليه ان يتحمل النتيجة! وكما نلاحظ فان 
الوسائل التطفيشية تبدو في يعض حالاتها جائرة وغير 
فضي الى صيرورة محتومة تتمثل في قدرة 
اصحاب القرار في بعض البنوك على تحويل التزاماتها اللقظية 
الى نقيضها على صعيد الممارسة! 
والوسائل التطفيشية ف مستوى عدالتها تتشابه الى حد 
بعيد مع المعابير الادارية المعتمدة لدى بعض البنوك في 
تحميل صغار المستخدمين مسؤولية نتيجة النشاط.. هذا اذا 
وبوحي من هذه العدالة نستطيع إن 
نكتشف الدور الذي يلعبه صغار الموظفين في الخسائر 


منصفة كونها تفضي 


كان النشاط خاسرا.. 


الناجمة عن: 


التسهيلات والقروض المصرفية المدفوعة للشريحة 
العقارية حين يعجز الملاك العقاريون على الوفاء بالتزاماتهم 
وحين يقوم البنك بالتنقيذ على العقارات المرهونة باقل من 
قيمة القروض.. لأن المستخدم الحصيف هو الذي يرفع 
عقيرته بالاعتراض او بتقديم النصيحة المصرفية في مواجهة 
المسؤول المختص الذي يتخذ قرار منح القروض حتى لا يبني 
الاخير قراره على تبؤات خاطئة. ولا أحد يستطيع أن يعفي 
صغار المستخدمين من هذه المسؤولية حتى في الحالات التي 
يتقافى فيها اصحاب القرار عشيرة اضعاف الرواتب المدفوعة 


لصغار الموظفين. 


ويمكن ايضًا تجيير مسؤولية الخسائر الناجمة عن 
استنجار مبنى فخم لتسيير الاعمال 
المستخدمين.. لان قرار الانتقال من بناية متواضعة متدنية 
الايجار الى بناية باهظة الايجار كان قرارا ديمقراطيا جرى 
التصويت عليه باغلبية الاصوات! 

اما الخساشر الناجمة من المياومات بهدف السفر الى 
تنشيط الذاكرة في 
التي تتصل بحد الامان والتدفقات النقدية.. فلقد كان يوسع 
صغار الموظفين ضغطها لو توقرت لديهم الغيرة على مصالح 
المنشأة التي يعملون فيها وبادروا مثلا الى ارشاد كبار 
المسؤولين الى المراجع والكتب التي تتعلق بهذه المواضيع 


الخارج والمشاركة في ندوات 





والموجودة في مكتية البدك! 


يعتقد البعض بان من ضرورات الليبرالية هو تزويد 

0 اصحاب العمل بالعصا الغليظة للملدة 15. 
:| قابلة للنقاش الا عندما تتحول الى ليبرالية مميزة ومختلفة 
تماما عن ليبرالية العالم الرأسمالي .. ففي العائم الراسمالي 
: نسمع عن بنوك تتكيد كسائر وتسمع عن رؤساء ومدراء 
بنوك يفصلون او يستقيلون متحملين مسؤولية هذه 
الخسائر.. ولم نسمع عن صغار موظفين يفصلون الا في حدود 


المسؤولية التي يتحملونها! 





اق في وضع هذه المشكلة 






المصرفية لضصقار 


دق 


الموضوعات 


د 





. وهي حقيقة غير 


خليل خوري 


ا 10 










تقرييا من موانىء الكويت في مياه 
كانت تتجنبها في السابق لضحالتها 
بالنسبة لسفن تحمل شحنات كاملة 
ولكنها تعد الان حيوية لابقاء خطوط 
تقل النقط مفتوحة. 


وقالت المصادر ان الممر المائي 


الضيق العميق الذي يخدم مرافء 
تصدير التفط حول ميناء الاحمدي على 
بعد 71 كيلومترا جنوبي مدينة 
الكويت ينظر اليه الان على أنه شرك 
الغام . 


واضاقت قولها ان ناقلات النفط 
هجرته خلال الاسيوع الماضي بعد ان 
اصطدمت اربع تاقلات يالغام بحرية 
على مدى خمسة اسابيع. 

وقالت مصادر سياسية ان ١8‏ 
خبير مفرقعات من البحرية الاميركية 
مزودين بمعدات متطورة للكشف عن 
الالقام انضموا الى البحرية الكويتية 
الاسبوع. الماضي في عملية البحث عن 
مزيد من الالغام وسط مخاوف من ان 
ايران تحاول: اغلاق مزاقء نقطية 
كويتية. 

وكان وزير البترول الكويتي الشيخ 
علي .الخليفة الصباح قد 0 9-5 













الاثنين الماضي ان التحقيقات ستكشف 
عما اذا كانت الالفام وضعت عمدا أو 
انها جرقت من أماكن أخرى في الخليج 
واضاف قوله .هناك اشارات في كلا 
الاتجاهين». 9 

وقال مصدر ملاحي مقره في الخليج 
.ان الناقلات العملاقة تبحر نصف 
قارغة تقرييا.. وخقضت الشحتات 
بمقدار الثلث». فقد تعين تخفيقف 


شحنات الناقلات حتى تستطيع 


:الايحار في طرق يحرية اخرى بيتما 


يقحص خيراء الطريق اليحري 


العميق. 
البقية ص ٠١‏ 








بَوطاناسّضاعتجهودهالانهاءالمراء! 


ووقف الحخرب العراديه يد لإيرانيذومساعدة لبسان 


لندن ‏ ق. ن. أ. اعلن جيقرى هاو 
وزير الخارجية البريطاني ان الحكومة 
البريطانية ستضاعف جهودها من أجل 
التوصل الى حل للصراع العريي 
الاسرائيلي من خلال مؤتمر دول 
للسلام والى وقف الحرب العراقية 
الايرانية ومساعدة لبنان للخروج من 
محنته. 

وقال ان التلكوء في الحركة نحو 
التسوية عن طريق المفاوضات في 
الشرق الاوسط يسيب قلقا كبيرا 
للحكومة البريطانية واشار الى أن 
بريطانيا والدول الاخرى اعضاء 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
متمسكة بقكرة عقد المؤتمر الدولي 
كافضل اطار عملي متاح الان لليدء في 


وننا ركد 20101111 الا من الأفارك»ه 
الإصفال يوم الحربية وجنوب] فريقيًا 
والذكرى المكأسيس المؤر لوطي الافرييق 


جوهاتسبير ج -1. ف. ب. حتفل 
الثيار الرئيسي للمعارضة الراديكالية 
من خارج البرلمان في جنوب اقريقيا 
امس من خلال حملة دعائية في 
الصحف وايضا وسط تكتم نسبي 
الطوارىء بالذكرى 
الثانية والثلاثين لميثاق الحرية وهي 
ورقة اساس بالنسبة للمؤتمر الوطني 
الافريقي ١‏ 

واطلقت جميم المنظمات التي تسير 
في الاتجاد الايديولوجي للمؤتمر 
الوطنى الافريقى على هذه الذكرى اسم 


تقتضيه حألة 


يوم الحرية وهي تبرز بشكل واضح 
الانقسام العميق للمعارضة 
الراديكالية السوداء وهى تيار ياكمله 
يطلق عليه اسم الضمير الاسود 

ويرفض الميثاق رقضا قاطعا. 
وعندما اعتمد ٠٠٠١‏ مندوب من 
بينهم ١١7‏ من البيض اجتمعوا في 
كيبتاون بالقرب من جوهانسييرج 
بتوجيه من المنظمات الخمس ومن 
بينها المؤتمر الوطني الافريقي هيثاق 
الحرية في 7١‏ حزيران 1450 اثثاء 
البقية ص ٠١‏ 





32 0 0 
امنشرطة شافات رياط «فاعايه 








افتتاح معرض 
للمصور زهراب 


عمان .ل الشعب - يفتتح تحت 
الرعاية الملكية السامية ف المركز 


الثقافي الملكي معرضا للمصور زهراب 
مصور جلالة الملك الخاص وذلك في 
القترة الواقعة من 2 ولغاية ١*‏ من 
شهر تموز القادم. 








المفاوضات بين الاطراف المحتية. 
واوضح أن المؤتمر الدولي الذي 


الصعيونيسة تضغط على 


تقيل به يريطانيا هى على حد تعبيره 
الذي يحقق العدالة للشعب 
الفلسطيني ويحقظ امن اسرائيل. 

وذكر وزير الخارجية البريطانية في 
خطاب القاه امس امام مجلس العموم 
مفتتحا مناقشة للسياسة الخارجية 
للحكومة البريطانية الجديدة ان هناك 
قرصة الان للبدء في المقاوضات ينيقي 
عدم تفويتها واوضح أن مارغريت 
تاتشر رئيسة الحكومة البريطانية 
ستجري مباحثات بهذا الشان خلال 
لقائها في شهر تموز القادم مع كل من 
جلالة الملك الحسين والرئيس 
الامريكي روناد ريقان. 

وحول الحرب العراقية الايرانية 


البقية ص ٠١‏ 
رئيس لجنسة 


المؤرخين المكلفة بدراسة تاريخ فالدهايم 


فيينا ‏ و.أ.ع - اكد رئيس لجنة 
المؤرخين العسكريين المكلقة يدراسة 
تاريخ الرئيس النمساوي الدكتون 
كورت فالدهايم إن المنظمات 


الصهيونية واليهودية تمارس عليه 
ضغوطا كييرة لحمله على التخلي عن 
مهمته. 

واشار الدكتور هانز رود ولف كورتز 
وهو استاذ مادة التاريخ العسكري في 
جامعة يرن السويسرية في حديث 
«تلفزيوني الليلة قبل الماضية انه تلقى 
منذ تكليفه يمهمته الجديدة تهديدات 
عديدة من اطراف صهيونية ويهودية 
خوفا من ان تخرج اللجنة بحقائق 
تدمغ اتهاماتهم غير المثبته حتى الا 
ضد قالدقايم. 

واكد أن من يداقة الامور ضصيق 
سلطة ضابط صغير مثل فالدهايم اثتاء 
الحرب : وعدم مسؤوليته تجاه 
الاحداث. 

واضاف انه لو صحت هذه 
الاتهامات قيمكن ادانة قطاع وابسع 
من الشعب الاميركي عن احداث حرب 
فيتتام ‏ 

من جانب اخن ادانت منظمة التقدم 
الدولية التي تتخذ من قيينا مقرا لها 
الحملات العدائية التى تشتها 
جماعات مساتدة للكيان الصهيوتي 
ضد زيارة الرئيس قالدهايم للفانيكان. 

وقالت في بيان لها وزع امس ان 
هذه الحملات غير المبررة قد وصلت 
الهستيريا والنفاق 


مستوى من 





وناشدت جميع القوئ التي تناضل من 
اجل حقوق الانسان باتخاذ اجراءات 
ضد مثل هذه التضليلات. 

ودافعت المنظمة عن الرئيس 
فالدهايم وقالت إن المجتمع الدولي 
يجب أن يرفض مثل هذه الادعاءات 
قيما يواصل الغرب الصمت المطيق 

حول الجرائم التي يرتكيها الكيان 
الصهيوتي ضد الشعب الفلسطية 


يطلق النار على 
والده ويقتله 

الطقيلة ‏ الشعب ‏ اقدم المدعو 
ع.ع,ج من الطقيلة وعمره 76 سنة 
ويعمل ميكاتيكي في الساعة 
الخامسة والتصف من صيباح يوم 
امس على اطلاق الثار على والده 
ع س,ج, غمره 07 ويعمل سائقا. 

وقد هرع الى مكان الحادث الرائد 
عبدالله كريشان رئيس قسم 
الشرطة القضائية في الطفيلة 
والمدعي العام المنتدب حيث تم 
استدعاء الطبيب الشرعي للكشف 
على الجثة بعد ان تم' نقلها 

شفى الطفيلة. 

وافاد الرائد عبدالله كريشان ان 
القائل قد اطلق سيع رصاصات" 
احداها في القلب وانه تم القيض 
على الجلتي واعترف بجريمته 
وضبط السلاح المستعمل وهو 
مسدس يرشوت عيار 4 ملم 





شاب 





اعادة العلاقات 
الدبلوماسية 
بين بولندا والولايات 
المقصة ١ 2202020222١‏ 
طوكيو - روي - قال الزعيع , 
البولندى ياروزلسكي في مقابلة نشرت 
هنا ان بلاده والولايات المتحدة 
ستتبادلان السقراء قرييا في الاشهر ' 
القليلة القادمة. 
وكان الرئيس الامريكي قد رفع في 
الشهر الماضي .آخر عقويات فرضتها 
الولايات المتحدة على يولتدا في عام 
0 
وقال الزعيم البولندي ان العقويات 
التي قرضتها واشنطن على بلاده 
الحقت ضررا يالغا ببولتدا. 
واضاف أن علاقات وارسى 
الاقتصادية مع واشنطن قد تحسنت 


واشنطن ترحب يقرار 
نيكاراغوا حذ 





نيكاراغوي ردكا 
اجتماع قمة لزعماء .دول 
الوسطى لمذاقشة خطة لاخلال السلام 

وقد كان مقررا اصلا عقد هذا 
الاجتماع امس الاول ولكنه اجل الى 
السادس والسايع من اب القادم. 

وكان الرئيس اورتيجا قد اعترض 
في بادىء الامر على هذا التأجيل قبل 
تأييده الموعد الجديد. ‏ 7 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الاميركية ان بلادها ترحب بقرار 
الرئيس التيكاراغوي بحضور اجتماع 
القمة. 

ومن المقرر ان .يناقش هذل 
الاجتماع خطة سلام اقترحها رئيس 
كوستاريكا وتدعى الخطة إلى وقف 
لاطلاق النار وانهاء المساعدات 
العسكرية الخارجية في المنطقة بما في 
ذلك المساعدات الامريكية لمتمردي 
نيكاراغوا. :0 8 


فيينا ‏ قن.1 - علمت وكالة 
الانباء القطرية ان وزداء بترول دول 
الاويك قرروا للمرة الثانية تأجيل 
جلستهم الثانية التي كان محددا لها 
مساء امس وستعقد الجلسة اليوم. 

وذكر موت الوكالة ان قراى التثجيل 
يعود الى الصعوبات التي ظهرت امس 





النفط الخام العالية ' امس قف اعقاب 


تصريحات من وزراء البترول ف منظمة '. 


اوبك في قينا اعتبرها المتعاملون في 
اسواق النفط تصريحات بناعة. 


وقال وزير البترول الجابوتي ,أن : 


اعضاء اويك يعكقون على اعداد. خطة 
وبسط قد تقضي بان يكون الحد الاقصى 


لانتاج المنظمة “قي الريع الاخير هن. . 


العام الحالي هى الحد الاقضئ المؤقت 
لمتفق عليه للربع الثالث اي:ار"٠‏ 
مليون برميل في اليوم. 


وكانت دول الاويك قد 'اتفقت العام 





الماضي على #ر4١‏ مليون برميل: في ' 







زئيس . غييسة 


٠7‏ 'عفان ‏ بترا - تلبية لدعوة فق 
“رئيس اركان لجيش العراقي يقوم 
القريق الزكن قتحي "ابي طالب : 


رئيس هيئة الاركان بزيازة رسمية 


للعراق على رأس وقد عسكري 


تستغرق عدة آيام. 

وتأتى هذه الزيارة في اطار 
العلاقات الاخوية وتيادل وجهات” 
النظر في الامور التي. تهم القوات 
المسلحة في البلدين الشقيقين. : 


تولتز يتفاءل - بامكانية التوصل ٠١‏ 








امرض 

اوقد عرفت هذه الارقامق اجتماغة. 
مدراء المستشفيات عقد :في 
هداسا في جيل الزيخون. ١‏ 


اتفاق مع شيفارنادزه حول 6 


واشنطن:-١.‏ ف. ب. ‏ اكد جورج 
شولتن وزير الخارجية الامريكي امس 
الاول انه يأمل في ان يلتقي قربيا مع, 
ادوارد شيقاردتادزه وزيز الخارجية 
السوفيتي في واشتطن واعرب 'عن 
قاو 5 يشأن اجتمالات التوصل الى 


اتفاق حول فاع 0 ع الاتجاد 1 


المسوفيتي. . 
بدابية الفراج + 
الرئيس بورقيبة 





تونس العاضمة - - 1 قدي كر" 


مصدر رسمي أن رشيد صفر رئيس 


الوزراء التونسي استقيل امس الجمفة ,: 


عبد العاطي العبيدي : مندوب. ليبيا 
الدائم 
العريية الذي زاره زيارة. مجاملة. 


وذكرت وكالة الاتباء التونستية .أن : 
هذا اللقام بين :مسؤولين من يلدين 1١‏ 
ليست بينهما علاقات دبلوماسية من " 

شهر ايلول ١9486‏ قد.سيقه . اجتماع ١‏ 


بين 'العبيدي: وعامر" الشاذلي 
مكتب ألرئيس ايوم الثلاثاء المافي 
تتاول القضايا' العربية 
والعلاقات بين البلدين. 


ويذكر ف .هذا الضدد ان العلاقات: 
بين تونس وطزابلس قد شهدت بذاية .. 





دؤلار للبرميل.” ١‏ 0..': 1 
:مفضل مسد كام قزيي كين 


٠‏ الولايات المتحدة .الى #كنة1: نولا 
للبرميل تسليم آب" القام 005 

وكان سعر الخام للتسليم. في؛ تمون 
:امن الأول الى 


القادم قد ارتقع 


ان "١‏ دولار 


الجديد لدى جامعة الدول | 


الرامنة | 


2 2 13 
دولار. لليرميل الواحد ..آمس:: اي 
بارتفاع يننا عم كان عاد منت 


للبرشيل الواحد ووضل أل را ا 3 


واكد شولتن انه لم يتم بعذ تحدية: : 
موعد. .زيارة شيقاردنادزه.: لواشنتطن. 


وقد ادلى أشولتز بهشه .التصيزيجات علي 


: . متن.طائرة كانت تقله ان :وأشنطان علي : 
























0 002 
يارة 0 0 2 


:“مربي م 'تسبرغة: كبِيْرَة:.تحث'-طائرة 


بويتغ 79 تابغة لشركة دلتا ايرلايفز 


. الى مسنافة تقل عق 14 مترا .امن 







































































